Operating Instructions 



Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. 
Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or 
property damage! Retain instructions for future reference. 

CAMPBELL Portable Air 
hausfeld Compressors 

BUILT TO LAST 




Description 



Unpacking 



Air compressor units are intended to 
provide compressed air to power 
pneumatic tools and operate spray 
guns. The pumps on these units are oil 
lubricated. A small amount of oil 
carryover is present in the compressed 
air stream. Applications requiring air 
free of oil or water should have the 
appropriate filter installed. The air 
compressor unit must be mounted on a 
solid floor or solid ground. Any other 
use of these unitswill void the 
warranty and the manufacturer will not 
be responsible for problems or 
damages resulting from such misuse. 



Safety Guidelines 



This manual contains information that 
is very important to know and 
understand. This information is 
provided for SAFETY and to PREVENT 
EQUIPMENT PROBLEMS. To help 
recognize this information, observe the 
following symbols 

Danger indicates 
an imminently 
hazardous situation which, if not 
avoided, will result in death or serious 
injury. 
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AWARNING 



Warning indie 



a potentially 
hazardous situation which, if not 
avoided, could result in death or serious 
injury. 

I 7 — , _ . _ - — - . 1 Caution indicates a 
ACAUTION potentially 
hazardous situation which, if not 
avoided, MAY result in minor or 
moderate injury. 

Notice indicates 
important 
information, that if not followed, may 
cause damage to equipment. 



NOTICE 



After unpacking the unit, inspect 
carefully for any damage that may have 
occurred during transit. Make sure to 
tighten fittings, bolts, etc., before 
putting unit into service. 

Do not operate 
unit if damaged 
during shipping, handling or use. 
Damage may result in bursting and 
cause injury or property damage. 



AWARNING 




General Safety 
Information 



Since the air compressor and other 
components (material pump, spray 
guns, filters, lubricators, hoses, etc.) 
used, make up a high pressure 
pumping system, the following safety 
precautions must be observed at all 
times: 

1. Read all manuals 
included with this 
product carefully. Be 
thoroughly familiar 
with the controls 
and the proper use 
of the equipment. 

2. Follow all local electrical and safety 
codes as well as in the United States, 
the National Electrical Codes (NEC) 
and Occupational Safety and Health 
Act (OSHA). 

3. Only persons well acquainted with 
these rulesof safe operation should 
be allowed to use the compressor. 

4. Keep visitors away and NEVER allow 
children in the work area. 

5. Wear safety glasses and use 
hearing protection when operating 
the unit. 

6. Do not stand on or use the unit as 
a handhold. 



ADANGE 



Breathable Air Warning 

This compressor/ pump is NOT 
equipped and should NOT be used 
"as is" to supply breathing quality 
air. For any application of air for 
human consumption, you must fit 
the air compressor/ pump with 
suitable in-line safety and alarm 
equipment. This additional 
equipment is necessary to properly 
filter and purify the air to meet 
minimal specifications for Grade D 
breathing as described in 
Compressed Gas Association 
Commodity Specification G 7.1 - 
1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, 
and/or Canadian Standards 
Associations (CSA). 

DISCLAIMER OF WARRANTIES 
In the event the compressor is used 
for the purpose of breathing air 
application and proper in-line 
safety and alarm equipment is not 
simultaneously used, existing 
warranties are void, and Campbell 
Hausfeld disclaims any liability 
whatsoever for any loss, personal 
injury or damage. 



7. Before each use, inspect compressed 
air system and electrical 
components for signs of damage, 
deterioration, weakness or leakage. 
Repair or replace defective items 
before using. 

8. Check all fasteners at frequent 
intervalsfor proper tightness. 



AWARNING 

Motors, electrical 
equipment and controls 
can cause electrical arcs that will ignite 
a flammable gas or vapor. Never 
operate or repair in or near a 
flammable gas or vapor. Never store 
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General Safety 
Information (Continued) 



flammable liquids or gases in the 
vicinity of the compressor. 

AWARNING 

Never operate 
compressor without a 
beltguard. This unit can 
start automatically 
without warning. 
Personal injury or property damage 
could occur from contact with moving 
parts. 

9. Do not wear loose clothing or 
jewelry that will get caught in the 
moving parts of the unit. 




ACAimON 

Compressor parts may 
be hot even if the unit 
is stopped. 

10. Keep fingers away 




from a running compressor; fast 
moving and hot partswill cause 
injury and/or burns 

11. If the equipment should start to 
vibrate abnormally, STOP the 
engine/motor and check 
immediately for the cause. 
Vibration is generally a warning of 
trouble. 

12. To reduce fire hazard, keep 
engine/motor exterior free of oil, 
solvent, or excessive grease. 

I AiAfAnhiihi^ An ASME code safe- 
AWARNING ty relief valve with 
a setting no higher than 150 psi MUST be 
installed in the tank for this compressor. 
The ASME safety valve must have 
sufficient flow and pressure ratings to 
protect the pressurized components 
from bursting. 

ACAUTIONI SSZ,, 

for maximum operating pressure. Do not 
operate with pressure switch or pilot 
valves set higher than the maximum 
operating pressure. 

13. Never attempt to adjust ASM E 
safety valve. Keep safety valve free 
from paint and other 
accumulations. 
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Never attempt to repair 
or modify a tank! 
Welding, drilling or any 
other modification will 
weaken the tank 
resulting in damage from rupture or 
explosion. Always replace worn, cracked 
or damaged tanks. 



3"* 



I — - wf\mr *r — I Drain liquid from 
I NOTICE I tank daily. 

14. Tanks rust from moisture build-up, 
which weakens the tank. Make sure 
to drain tank regularly and inspect 
periodically for unsafe conditions 
such as rust formation and corrosion. 

15. Fast moving air will stir up dust and 
debriswhich may be harmful. Release 
air slowly when draining moisture or 
depressurizing the compressor system. 

SPRAYING PRECAUTIONS 




AWARNING 

Do not spray flammable 
materials in vicinity of 
open flame or near 
ignition sources induding the compressor 
unit. 

16. Do not smoke when spraying paint, 
insectiddes, or other flammable 
substances 



17. Use a face 
mask/respirator 
when spraying and 
spray in a well 
ventilated area to 
prevent health and 
fire hazards. 

18. Do not direct paint or other sprayed 
material at the compressor. Locate 
compressor asfar away from the 
spraying area as possible to 
minimize overspray accumulation 
on the compressor. 

19. When spraying or cleaning with 
solvents or toxic chemicals, follow 
the instructions provided by the 
chemical manufacturer 



AWARNING 



Disconnect, tag 



and lock out power source, then 



release all pressure 
from the system before 
attempting to install, 
service, relocate or 
perform any 
maintenance. 



Introduction 



Refer to Figure 1 to locate the 
following items. 

Pressure switch - Auto/Off Switch - In 
the "AUTO" position, the compressor 
shuts off automatically when tank 
pressure reaches the maximum preset 
pressure. In the "off" position, the 
compressor will not operate. This 
switch should be in the "OFF" position 
when connecting or disconnecting the 
power cord from the electrical outlet or 
when changing airtools. (See Figure 8.) 
When the pressure switch turnsthe 
motor off you will hear air leaking out 
of the Pressure Switch Unloader Valve 
for a short time. This releases the air 
pressure from the discharge tube and 
allowsthe compressorto restart easier. 
Regulator - The regulator controlsthe 
amount of air pressure in the air hose. 
The air hose is attached at the outlet of 
the regulator. 

ASME Safety Valve - This valve 
automatically releases air if the tank 
pressure exceedsthe preset maximum. 
Discharge tube - Thistube carries 
compressed air from the pump to the 
check valve. Thistube becomes very hot 
during use. 

AWARNING ^ebu^n^ 
touch the discharge tube. 
Check valve - One-way valve that 
allows airto enter the tank, but 



Discharge Tube 
Check Valve 




Tank 
Drain 
Valve 

Attach air hose 
at outlet of regulator. 

Figure 1 (Vertical unit not shown) 



Intake Filter 
_ Belt Guard 



Breather/Dipstick 
& Oil Fill Hole 



- Tank 

Tank Pressure 
Gauge 

Air Hose 
Pressure 
Gauge 



www.chpower.com 



2 



Portable Air Compressors 



Introduction (Continued) 



prevents air in the tank from flowing 
back into the compressor pump. 
Handle - Designed to move the 
compressor. 

I / mfA nuiimr Never use the 
AWARNING handle to lift the 
unit completely off the ground. 

Belt Guard - Covers the belt, motor 
pulley and flywheel. 



m 



AWARNING NeV e r 
operate compressor 
without a beltguard. This 
unit can start 
automatically without 
warning. Personal injury or property 
damage could occur from contact with 
moving parts. 

Tank Drain Valve - This valve is 
located on the bottom of the tank. Use 
this valve to drain moisture from the 
tank daily to reduce the risk of 
corrosion. 

Reduce tank pressure below 10 psi, 
then drain moisture from tank daily to 
avoid tank corrosion. Drain moisture 
from tank(s) by opening the drain 
valve located underneath the tank. 
Tank Pressure Gauge - Indicates 
amount of air pressure stored in tank. 
Hose Pressure Gauge - Indicates 
amount of air pressure in hose used to 
operate tools. This pressure is increased 
or decreased by the regulator. 



Assembly 



HORIZONTAL TANK UNITS ONLY 

HANDLE 

1. Remove the handle screw from the 
tank baseplate, if preinstalled. 

2. Insert handle into both sides of tank 
baseplate. Squeeze handle to fit into 
special openings in baseplate (See 
Figure 2). 




Figure 2 



^ Rubber 
^Foot 



3. Place a short piece of wood against 
end of handle and tap with a mallet 
or hammer until the hole in the 
handle lines up with the hole in the 
baseplate. 

4. Insert and tighten the handle screw 
into the hole in the baseplate and 
through the handle. Make sure the 
screw goes through the handle. 

WHEELASSEMBLY 

The items marked with an asterisk (*) in 
Figure 3 were shipped loose with the 
unit. Assemble as follows: 

1. Insert shoulder bolt through wheel 
hub with the bolt head on the 
opposite side of the protruding hub 
section. 

2. For the 8 inch diameter wheels, 
insert the shoulder bolt in the low- 
est hole of the tank axle iron and 
tightly secure with locknut. 

3. For the 10 inch diameter wheels, 
insert the shoulder bolt in the upper 
hole in the tank axle iron and 
tightly secure with the locknut. 
Repeat this step on the opposite 
side. 




Lock 
Nut 



Figure 3 - Wheel Assembly 



When assembled, the tank must sit 
level or slope slightly towards the tank 
drain valve to allow tank to drain 
properly. 

VERTICAL TANK UNITS ONLY 

HANDLE ASSEM BLY 

Insert four handle sorewsthrough holes 
in handle and tighten to tank baseplate 
(See Figure 4). 
FOOT ASSEM BLY 

The items marked with an asterisk (*) 
were shipped loose with the unit (See 
Figure 5). 

1. Tilt unit to allow access to front foot 
and secure properly to ensure unit 
does not tip over. 



Handle 



Tank Baseplate 




Figure 4 



2. Insert bolt through foot and 
bracket. The foot should be on the 
lower side of bracket. 

3. Tightly secure with the look nut. 
Repeat on opposite side. 

WHEEL ASSEM BLY 

The items marked with an asterisk (*) 
were shipped loose with the unit (See 
Figure 5). 

1. Insert shoulder bolt through wheel 
hub. The bolt hex head should be 
on the opposite side of protruding 
hub center. 

2. Feed the shoulder bolt through the 
hole on the tank axle iron and 
tightly secure with the locknut. 
Repeat on the opposite side. 




Bolt* Shoulder 

Bolt* Wneel * 

Figure 5 - Foot and Wheel Assembly 



LUBRICATION 



UrAimnM THISUNITIS 
lACAUTIONI SHIPPED WITHOUT 
OIL! Follow lubrication instructions 
before operating compressor. 

Ensure oil drain extension and cap has 
been installed (if included) then remove 
the dipstick breather (See Figure 6) and 
fill pump oil according to Chart 1. 

OIL DRAIN EXTENSION 

Some models include an oil drain 
extension and cap (found with the owner's 
manual). Install the oil drain extension and 
cap before adding oil to the pump. To 

avoid oil leaks, it is highly recommended 
to apply Tef lon s tape or paste type sealant 
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Assembly (Continued) 



to the threads on each end of the oil drain 
extension. Screw the cap onto one end of 
the extension. Remove the oil drain plug 
from the base of the pump and install the 
oil drain extension (See Figure 6). 




See specification label on air tank for 
pump model number and refer to Chart 
1 for the proper oil capacity. Use SAE 30 
industrial grade air compressor oil or full 
synthetic motor oil like Mobil 1 10W-30. 
Do not use regular automotive oil 
such as 10W-30. Additives in regular 
motor oil can cause valve deposits and 
reduce pump life. For maximum pump 
life, drain and replace oil after the first 
hour of run time. Proper oil fill level is 
illustrated in Figure 6. 



Pump Model 


Approx. Oil Capacity 


VS260000KB 


6 oz 


VT470000KB 


12 oz 


VT470200KB 


11.5 oz 


Chart 1 



WIRING 

Local electrical wiring codesdifferfrom 
area to area. Source wiring, plug and 
protector must be rated for at least the 
amperage and voltage indicated on 
your motor nameplate, and meet all 
electrical codesfor this minimum. Usea 
slow blow fuse type Tor a circuit 
breaker. 



IACAUT1QN 

Overheating, short 
circuiting and fire damage 
will result from inadequate 
wiring. 

NOTE: 120 volt, 15 amp units can be 
operated on a 120 volt 15 amp circuit 
under the following conditions: 




1. No other electrical appliancesor 
lights are connected to the same 
branch circuit. 

2. Voltage supply is normal. 

3. Circuit isequipped with a 15 amp 
circuit breaker or a 15 amp slow 
blow fuse type T (For Canada use 
Type D). 

If the above conditions cannot be met 
or if nuisance tripping of the current 
protection device occurs, it may be 
necessary to operate the compressor 
from a 120 volt 20 amp circuit. Some 
modelsconvert to 240 volt operation, 
see DUALVOLTAGE MOTOR. 

GROUNDING INSTRUCTIONS 

1. This product must be grounded. In 
the event of an electric short circuit, 
grounding reduces the risk of 
electrical shock by providing an 
escape wire for the electric current. 
Unit is equipped with a cord that has 
a grounding prong. It will fit one of 
the common outlet types shown in 
Figure 7. If plug will not fit in the 
desired outlet, have the plug or the 
outlet replaced by a qualified 
electrician. 




\120V 
Grounded Outlet 



Figure 7 



Grounded Outlet 



ADANGE 



Improper use of grounding 
plug can result in a risk of 
electrical shock. 

NOTE: Do not use grounding 
adapter. 

2. If repair or replacement of the cord 
or plug is necessary, do not connect 
the grounding wire to either flat 
blade terminal. The wire with 
insulation having an outer surface 
that is green with or without yellow 
stripes is the grounding wire. 

3. Check with a qualified electrician or 
serviceman if the grounding 
instructions are not completely 
understood, or if in doubt as to 
whether the product is properly 



grounded. Do not modify the plug 
provided; if it will not fit the outlet, 
have the proper outlet installed by 
a qualified electrician. 

PLUGS AND RECEPTACLES 

1. If the plug on the electrical cord of 
the unit is unfamiliar to you or will 
not fit your particular receptacle. 
Figure 7 will help you understand why 
by illustrating the different plugs and 
thevoltagestheyareto be used with. 

2. Make sure that the product is 
connected to an outlet having the 
same configuration as the plug. 

3. The receptacles must be connected to 
circuits rated to carry at least the 
voltage and amperages shown. 

4. NEVER have a receptacle replaced 
with one of a higher amperage 
before determining the change can 
be made according to all electrical 
codes affecting your particular area. 
The installation should be made by a 
qualified electrician. If the products 
must be reconnected for use on 
different typesof circuits, the re- 
connection should be made by 
qualified personnel. 

DUALVOLTAGE MOTORS (SOME 
MODELS) 

Dual voltage motors may be connected 
for either 120 volts or 240 volts. By 
comparing the plug on the cord with 
the receptacles shown in Figure 7, you 
can determine for which voltage your 
compressor isfactory wired. Also check 
motor decal to change from low 
voltage to high voltage. 

AWARNING ^S 511 * 5 

electrician. 

To change connectionsfor alternate 
voltage: 

1. Disconnect cord from power source 

2. Remove motor terminal cover. 

3. Find connection diagram on back 
side of the cover or on motor 
nameplate and reconnect to desired 
voltage as indicated on diagram . 

AWARNING j;rn£n n d°this 

wiring diagram you must find a 
qualified electrician that does 
understand wiring diagrams. 

4. Change plug to match voltage and 
current requirements. 

When converting 



AWARNING t o n a n 
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Assembly (Continued) 



voltage, be sure the green ground wire 
of the cord connects to the ground pin 
of the plug and to the metal body of 
the pressure switch. 



Operation 



NOTICE 



This compressor 
pump must be 



filled with oil before startup. See 
lubrication section. 

I t rA i mnkil Do not attach air 
lALAUMUIMI tools to open end 
of the hose until start-up is completed 
and the unit checks OK. 

1. Remove the dipstick breather and fill 
pump to the proper oil level. See 
Lubrication Section. 

2. Turn regulator knob clockwise to 
open airflow. 

3. Turn pressure switch lever or knob 
to OFF position and plug in power 
cord. 

4. Turn pressure switch lever or knob 
to AUTO position and run unit for 
30 minutesto break in the pump 
parts (See Figure 8). 



Figure 8 




Knob 

Auto/Off u \y 

Lever- Auto 



5. Turn regulator knob fully 
counterclockwise. Compressor will 
build to maximum preset pressure 
and shut off. 

6. Turn regulator knob clockwise to 
cause air to bleed off. Compressor 
will restart at preset pressure. 

7. Turn pressure switch lever or knob 
to OFF position and unplug 
powercord. Slowly turn regulator 
knob clockwise to allow all air 
pressure to be released. Do not 
proceed to the next step until the 
tank pressure reaches zero (0). 

8. Attach hose, then add chuck or 
other tool to open end of hose. 



Plug in powercord. Turn pressure 
switch lever to AUTO position. 
When full pressure is reached turn 
regulator knob clockwise until 
desired outlet pressure is achieved. 
9. After use, turn pressure switch lever 

or knob to the OFF position. 
10. If compressor is not used for a long 
time period, bleed air from line and 
use drain valve to drain water from 
the tank. Then, follow the 
maintenance schedule. 
NOTE: Electric models are equipped 
with a pressure switch that 
automatically turns the motor OFF 
when the tank pressure reachesa 
preset level. After air is used from the 
tank and dropsto a preset low level, 
the pressure switch automatically turns 
the motor back on. 



Maintenance 



AWARNING 

Disconnect, tag and lock 
out power source, then 
release all pressure from 
the system before 
attempting to install, 
service, relocate or perform any 
maintenance. 

All repairs should be performed by an 
authorized service representative. 

FOR EFFICIENT OPERATION: 

Perform the following test to verify 
free operation of the safety valve 
weekly and follow maintenance 
schedule below. 
1. Pull ring on safety valve and allow 
the ring to snap back to normal 
position (See Figure 9). This valve 
automatically releases air if the tank 
pressure exceedsthe preset 
maximum. 










Figure 9 


•~3p 





I / /-a i mAkl ^ large amount of 
liklAU NUN fast moving air will 
be release if the safety valve is 
actuated with air pressure in the tank. 
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7] Do not attempt to 



tamper with this 
valve. This valve should be checked 



MOISTURE IN COM PRESSED AIR 

Moisture in compressed air will form 
into droplets as it comes from an air 
compressor pump. When humidity is 
high or when a compressor is in 
continuous use for an extended 
period of time, this moisture will 
collect in the tank. When using a 
paint spray or sandblast gun, this 
water will be carried from the tank 
through the hose, and out of the gun 
as droplets mixed with the spray 
material. 

Important: This condensation will 
cause water spots in a paint job, 
especially when spraying other than 
water based paints. If sandblasting, it 
will cause the sand to cake and clog 
the gun, rendering it ineffective. 
A filter or air dryer in the air line, 
located as near to the gun as possible, 
will help eliminate moisture. 



occasionally. If air leaks after the ring 
has been released, or the valve is stuck 
and cannot be actuated by the ring, the 
safety valve must be replaced. 

2. With motor OFF and unplugged, 
clean debrisfrom motor, flywheel, 
tank, air lines and pump cooling 
fins. 

DRIVE BELT 

Belts will stretch in normal use. Properly 
adjusted, a 5-pound pressure applied to 
the belt between the motor pulley and 
the pump will deflect the belt about 
1/2" (See Figure 10). 



1/2" Deflection 




TO ADJUST DRIVE BELT: 

1. Remove belt guard. 

2. Loosen the four fasteners holding 
the motor to the baseplate. 

3. Shift the motor in the proper 
direction. The belt must be properly 
aligned when adjustment is made. 

4. Adjust flywheel or motor pulley so 
that the belt runs straight. 
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Maintenance (Continued) ■Technical Support 



5. If necessary, use a gear puller to 
move the pulley on the motor shaft. 
Tighten setscrew after pulley is 
positioned. 

6. Attach belt guard. 
STORAGE 

1. When not in use, hose and 
compressor should be stored in a 
cool dry place. 

2. Tanksshould be drained of moisture 
and hose should be disconnected 
and hung with open ends down to 
allow any moisture to drain. 

3. Protect the electrical cord from 
possible damage by winding the 
cord loosely around the handle of 
the unit or coiling the cord up. 



For technical support regarding 
operation or repair of this product, 
please call 1-800-543-6400. 



TORQUE REQUIREMENTS (in/lbs.) 

Compressor Bearing 
Model Head Bolts Cap Bolts 



VS 
VT 

Chart 3 



100-125 
175-225 



Check Oil Level 
Drain Tank 
Check Air Filter 
Check Safety Valve 
Clean Unit 
Check Belt Tightness 
Change Oil 



50-120 
50-120 



MAINTENANCE SCHEDULE 



Daily Weekly Monthly 3 Months 



Troubleshooting Chart 



Possible Cause(s) 



Low discharge pressure 



1. Air demand exceeds pump 
capacity 

2. Air leaks 



3. Restricted air intake 

4. Blown gaskets 

5. Leaking or damaged valves 



1. Reduce air demand or use a compressor with more capacity. 

2. Listen for escaping air. Apply soap solution to all fittings 
and connections. Bubbleswill appear at points of leakage. 
Tighten or replace leaking fittingsor connections. 

3. Clean the air filter element. 

4. Replace any gaskets proven faulty on inspection. 

5. Remove head and inspect for valve breakage, misaligned 
valves, damaged valve seats, etc. Replace defective parts and 
reassemble. 

I AfAimniJl Install a new head gasket each time the 
ACAUTIONI head is removed 



Pump overheating causes 1. Insulating gasket between 
airfilterto melt filter and head ismissing 

2. Broken valves/blown gasket 



1. Install gasket. 

2. Replace valves or install new gasket. 



Excessive noise 
(knocking) 



1. Loose motor or compressor 1. 
pulley 

2. Lack of oil in orankcase 2. 

3. Worn connecting rod 3. 

4. Worn piston pin bores 4. 

5. Piston hitting the valve plate 5. 



Loose motor or compressor pulleys are a very common cause 
of compressors knocking. Tighten pulley clamp bolts and set- 
screws. 

Check for proper oil level; if low, check for possible damage 
to bearings. Dirty oil can cause excessive wear. 
Replace connecting rod. Maintain oil level and change oil 
more frequently. 

Remove piston assembliesfrom the compressor and inspect 
for excess wear. Replace excessively worn piston pin or 
pistons, as required. Maintain oil level and change oil more 
frequently. 

Remove the compressor head and valve plate and inspect for 
carbon deposits or other foreign matter on top of piston. 
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Troubleshooting Chart 



Possible Cause(s) Corrective Action 



Excessive noise 

(knocking) 

Continued 



6. Noisy check valvein 
compressor system 



Replace head and valve plate using new gasket. See 
Lubrication section for recommended oil. 



6. Replace. 



ADANGE 



Do not disassemble check valve with 
air pressure in tank 



Large quanity of oil in the 
discharge air 
NOTE: In an oil 
lubricated compressor 
there will always be a 
small amount of oil in the 
air stream. 



1. Worn piston rings 

2. Compressor air intake 
restricted 

3. Excessive oil in compressor 

4. Wrong oil viscosity 



1. Replace with new rings. Maintain oil level and change oil 
more frequently. 

2. Clean filter. Check for other restrictions in the intake system. 

3. Drain down to full level. 

4. Use Mobil I s 10W-30 



Water in discharge 
air/tank 



1. Normal operation. The 
amount of water increases 
with humid weather 



1. Drain tank more often. At least daily. 

2. Add a filter to reduce the amount of water in the airline. 



Motor hums and runs 
slowly or not at all 



Reset mechanism cuts out 
repeatedly or fuses blow 
repeatedly 



1. Use of extension cord 

2. Malfunctioning check valve 
or unloader valve 

3. Low voltage 



4. Malfunctioning pressure 
switch - contacts will not 
close 

1. Too many devices on same 
circuit 

2. Incorrect fuse size or circuit 
breaker 

3. Malfunctioning check valve 



4. Pressure switch set too high 

5. Loose wiring 

6. Malfunctioning motor 



1. Do not use an extension cord. Use longer air hose with larger 
diameter. 

2. Replace check valve, unloader valve or pressure switch. 
F i l S T U T7fTT»] Do not disassemble check valve with 
'■"/■uL"l^ air pressure in tank 

3. Check with voltmeter, check reset switch on motor. If reset 
switch trips repeatedly, find and correct the cause. See next 
item. 

4. Repair or replace pressure switch. 



1. Limit the circuit to the use of only the air compressor. 

2. Be sure that fusesor circuit breakers are rated properly. 



3. Replace check valve. 

F i l STU TTfTgri Do not disassemble check valve with 
"■"/■Unir air pressure in tank 

4. Adjust or replace. 

5. Check all electrical connections 

6. Replace motor. 



Tank does not hold 
pressure when 
compressors off and the 
shut off valve is closed 



1. Worn check valve 



2. Check all connections and 
fittingsfor leaks 

3. Checktankforcracksorpin 
holes 



1. Replace check valve. 

F i l i T i l lMd-] Do not disassemble check valve with 
'■"/■UL"lt 1 air pressure in tank 

2. Tighten. 

3. Replace tank. Never repair a damaged tank. 



Pressure switch 
continuously blows air 
out the unloader valve 


1. Malfunctioning check valve 


1. Replace the check valve if the unloader valve bleeds off 
constantly. 

Fil iTil TTJgTl Do not disassemble check valve with 
LJ £Z»3 LLSjjj air pressure in tank 


Pressure switch does not 
release air when the unit 
shuts off 


1. Malfunctioning unloader 
valve on pressure switch 


1. Replace the pressure switch if it does not release the pressure 

for a short period of time when the unit shuts off. 
Fil STU TTfTgT] Do not disassemble pressure switch 
"■l p ./-iH"H J with air pressure in tank 



Excessive vibration 



1. Loose fasteners 

2. Belt needs replaced 

3. Belt alignment 



1. Tighten. 

2. Replace with correct size. 

3. Align flywhell and pulley. 
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Portable Air Compressors 



Limited Warranty 

1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser asfollows Standard Duty -One Year, Serious Duty - 
Two Years, Extreme Duty - Three Years. 

2. WHO GIVES THISWARRANTY (WARRANTOR): 

Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400 

3. WHO RECEIVESTHIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the 
Campbell Hausfeld compressor. 

4. WHAT PRODUCTSARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld air compressor. 

5. WHAT ISCOVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects due to material and workmanship with the exceptions 
noted below. 

6. W H AT I S N OT COVERED U N DER TH I S W A RRA NTY : 

A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED 
FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If thiscompressor isused for commercial, 
industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90)daysfromthedate of purchase. Four cylinder single- 
stage and two-stage compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in commercial or industrial 
applications Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may 
not apply to you. 

B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY 
DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OFTHE CAM PBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion 
or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exdusion may not apply to you. 

C. Any failure that resultsfrom an accident, purchaser'sabuse, neglect or failure to operate products in accordance 
with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor. 

D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants, and adjustment. 

E. Itemsor service that are normally required to maintain the product, i.e. lubricants, filtersand gaskets, etc. 

F. Gasoline engines and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. The Purchaser 
must comply with the warranty given by the engine manufacturer which is supplied with the product. 

G. Additional items not covered underthiswarranty: 

1. All Compressors 

a. Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not 
in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings. 

b. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants. 

c. Cosmetic defectsthat do not interfere with compressor functionality. 

d. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments. 

e. Electric motors, check valves and pressure switchesafter the first year of ownership. 

f. Drain cocks. 

g. Damage due to incorrect voltage or improper wiring. 

h. Other items not listed but considered general wear parts 

i. Pressure switches, air governors and safety valves modified from factory settings 

2. Lubricated Compressors 

a. Pump wear or valve damage caused by using oil not specified. 

b. Pump wear or valve damage caused by any oil contamination or byfailure to follow proper oil maintenance 
guidelines 

3. Belt Drive / Direct Drive / Gas Driven Compressors 

a. Belts 

b. Ring wear or valve damage from inadequate filter maintenance. 

c. Manually adjusted load/unload and throttle control devices 

7. RESPONSIBILITIESOF WARRANTOR UNDERTHISWARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, compressor or 
component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period. 

8. RESPONSIBILITIESOF PURCHASER UNDERTHISWARRANTY: 

A. Provide dated proof of purchase and maintenance records 

B. Portable compressors or components must be delivered or shipped to the nearest Campbell Hausfeld Authorized 
Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser. 

C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s). 

9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEM ENT UNDERTHISWARRANTY: 

A. Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal workflow at the servicing location, 
and depending on the availability of replacement parts 

B. If the purchaser does not receive satisfactory resultsfrom the Authorized Service Center, the purchaser should 
contact Campbell Hausfeld (see paragraph 2). 

Limited Warranty applies in the U.S and Canada only and gives you specific legal rights You may also have other rights 
which vary from State to State or country to country. 



www.chpower.com 
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Instructions d' Utilisation 



S'il vous plait lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de proceder a I'entretien du produit 
decrit. Se proteger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de securite, sinon, il y a risque de blessure et/ou degats materiels! 
Conserver ces instructions comme reference. 




CAMPBELL Compresseurs 
HAUSFELD D'Air Portatifs 



BUILT TO LAST 



Description 



Les compresseurs d'air sont concus pour 
fournir I 'air comprime auxoutils 
pneumatiqueset pour operer des 
pistoletsvaporisateurs.Lespompesde 
cesoutilssont lubrifieesa I'huile. Un 
petit surplus d'huile est present dansle 
jet d'air comprime. Installer lesfiltres 
appropries pour les applicationsqui 
exigent de I'air libre d'huile ou I'eau. Le 
compresseur d'air doit etre fixe sur un 
plancherou unefondation solide. 
N'importe quel autre usage de ces 
modeles niera la garantie et le 
fabricant ne sera pas responsable pour 
lesproblemesou dommages resultant 
de I'usage inapproprie. 



Directives de Securite 



Ce manuel contient de I'information 
tres importante qui est fournie pour la 
SECURITE et pour EVITER LES 
PROBLEM ES D'EQUIPEM ENT. 
Rechercher lessymbolessuivants pour 
cette information. 



ADANGER 



Danger 
indique 

une situation hasardeuse imminente 
qui resultera en perte de vie ou 
blessures graves. 



A AVERTISSEM ENT 



I Aver- 
issement 
indique une situation hasardeuse 
potentielle qui peut resulter en perte 
de vie ou blessures graves. 

A ATTENTION 

une situation hasardeuse potentielle 
qui peut resulter en blessures. 



AVIS 



Avis 
indique 



de I'information importante pour eviter 
le dommage de I'equipement. 



Deballage 



Lorsdu deballage, I'examiner 
soigneusement pour rechercher toute 
trace de dommage susceptible de s'etre 
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produit en coursde transport. Serrer 
tous raccords, boulons, etc., avant 
d'utiliser le modele. 

AAVERTISSEMENT 

un modele qui a ete endommage 
pendant le transport, la manipulation 
ou ('utilisation. Le dommage peut 
resulter en eclatement et peut causer 
des blessures ou degats materiels. 



General ites Sur La 
Securite 



Puisque le compresseur d'air et les 
autres pieces detachees (pompe, 
pistolets, filtres, graisseurs, tuyaux, etc.) 
font partie d'un systeme de haute 
pression, il est necessaire de suivre les 
precautions suivantes: 

1. Lire attentivement tous 
manuelscomprisavecce 
produit. Sefamiliariser 
avecce produit, ses 
commandeset son 
utilisation. 

2. Suivre tous lescodes de securite et 
d'electridte locaux ainsi que les 
National Electrical Codes (NEC) et 
Occupational Safety and Health Act 
(OSHA) dans les E.-U. 

3. Seuleslespersonnesbien familiarisees 
aveccesreglesd'utilisation doivent 
etre autoriseesa se servir du 
compresseur. 

4. Garder lesvisiteursa I'ecart de/et NE 
JAMAIS permettre les enf ants dans 
I'endroit de travail. 

5. Uti I iser des I unettes de securite et la 
protection auditive pendant 
I'utilisation du modele. 

6. Nepassetenirdeboutsur/ni utiliserle 
modele comme une prise a main. 

7. Inspecter le systeme d'air comprime et 
les piecesdetachees electriques pour 
toute indication de dommage, 
deterioration, faiblesse ou fuites 
avant chaque utilisation. Reparerou 
remplacer toutes pieces defectueuses 
avant I'utilisation. 



ADANGER 



Avertissement D'Air Respirable 

Ce compresseur/ pompe N'EST PAS 
equipe pour et NE DEVRAIT PAS etre 
utilise "comme soi" pour foumir de 
I'air respirable. En cas d'applications 
d'air pour la consommation humaine, 
le compresseur d'air/ pompe doit etre 
equipe avec de I'equipement de 
securite en canalisation et d'alarme. 
Cet equipemertt additionnel est 
necessaire pour f iltrer et purifier I'air 
af in d'atteindre les specifications 
mini males pour la respiration Grade D 
decrite dans le Compressed Gas 
Association Commodity Specification 
G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, 
and/ or Canadian Standards 
(CSA), 



DENEGATION DES GARANTIES 
51 LE COMPRESSEUR EST UTILISE POUR 
LES APPLICATIONS D'AIR RESPIRABLE 
ET L'EQUIPEM ENT DE SECURITE EN 
CANALISATION ET D'ALARME N'EST 
PAS UTILISE SIMULTANEMENT, LES 
GARANTIES EN EXISTANCE SERONT 
ANNULEES, ET CAMPBELL HAUSFELD 
NIE TOUTE RESPONSABIUTE POUR 
N'IMPORTE QUELLE PERTE, BLESSURE 
OU DOMMAGE. 



8. Inspecter le degre de serrage de toutes 
attaches frequemment. 

ik AVERTISSEM ENT 

Les moteurs, I'equipement et 
les commandes electriques 
peuvent causer des arcs electriques qui 
peuvent allumer un gaz ou une vapeur 
inflammable. Ne jamais utiliser ou reparer 
le modele pres d'un gaz ou d'une vapeur 
inflammable. Ne jamais entreposer les 
liquides ou gaz inflammables pres du 
compresseur. 
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Compresseurs d'Air Portatifs 



General ites Sur La 
Securite (suite) 



AVIS 




AAVERTISSEMENT 

Ne jamais faire f onctionner un WL 0 ) 
compresseur sans un carter de ^^T" 

courroie. Ce modele peut se 1 

demarrer sans avis. Le contact avec les 
pieces mobiles peut causer des blessures 
personnel les ou degats materiels. 

9. Ne pas porter des vetementsf lottants 
ou des bijoux qui peuvent se prendre 
danslespiecesmobilesdu modele. 

A ATTENTION] 

Les pieces du compresseur 
peuvent etre chaudes me me si 
le modele est hors circuit. 

10. Garder lesdoigtsa I'ecart du 
compresseur; les pieces mobiles et 
chaudes peuvent causer des blessures 
et/ou desbrulures. 

11. Si I'equipement vibreanormalement, 
ARRETER le moteur et I'inspecter 
immediatement. La vibration est 
generalement une indication d'un 
probleme. 

12. Pour reduire le risque d'incendie, 
garder I'exterieur du moteur libre 
d'huile , de solvantset de graisse 
excessive. 

nUne 
soupape 

de surete ASME avec un reglage qui ne 
depasse pas 1034 kPa DOIT etre installee 
dans le reservoir pour ce compresseur. La 
soupape de surete ASME doit avoir une 
classif icaton de debit et de pression 
suff isante af in de proteger les pieces 
detachees sous pression contre 
I'edatement. 



AAVERTISSEMENT \ 



A ATTENTION »I 



; ref er- 
er a la 

decalcomanie de specifications du 
compresseur pour la pression de service 
maximum. Ne pas faire fonctionner avec 
le manostat ni les soupapes pilote 
regies plus haut que la pression de 
service maximum. 

13. Nejamaisessayerd'ajuster la soupape 
de surete. Garder la soupape de 
surete libre de peinture et autres 
accumulations. 



ADANGER 



Ne jamais essayer de reparer 
ou de modifier un reservoir! Le 
soudage, percage ou autre modifications 
peuvent affaiblir le reservoir et peuvent 
resulter en dommage de rupture ou 
d'explosion. Toujours remplacer un 
reservoir use, fendu ou endommage. 



l Purger le 
1 liquide du 
reservoir quotidiennement. 

14. L'accumulation d'humidite cause la 
rouille qui peut affaiblir le reservoir. 
Purger le reservoir quotidiennement et 
I'inspecter periodiquement pour la 
rouille et la corrosion ou autre 
dommage. 

15. L'air mouvante peut agiter la poussiere 
et le debris qui peut etre dangereux. 
Dissiper l'air lentement en purgeant 
I'humidite ou pendant la 
depressurisation du systeme de 
compresseur. 

PRECAUTIONS DE PULVERISATION 



fabricant des produitschimiques. 



A AVERTISSEM ENT 

Ne jamais pulveriser des 
matieres inflammables dans 
I'endroit d'uneflamme ni pres 
des sources d'allumage y compris le 
modele de compresseur. 

16. Ne pasfumer pendant la 
pulverisation de peintures, 
insecticides ou autres matieres 
toxiquesou inflammables. 

17. Utiliser un masque/ a 
respirateur pendant la w 
pulverisation et pulveriser dTT^ 
dansun endroit bien I 
ventileafin d'eviterleshasardsde 
sante et d'incendie. 

18. Ne pasdiriger la peinture ni autre 
materiel vers le compresseur. Stuer 
le compresseur aussi loin que 
possible de I'endroit de pulverisation 
afin dediminuer I'accumulation de 
surpulverisation sur le compresseur. 

19. Pendant la vaporisation de ou le 
nettoyage avec des sol vants ou 
produitschimiques toxiques, suivre 
les instructionsfournies par le 



AAVEFOISSEMEMTj 

Debrancher, etiquetter et 
verrouiller la source 
d'alimentation. Dissiper toute 
la pression du systeme avant d'installer, 
proceder a I'entretien, deplacer ou de 
reparer. 



Introduction 



Se referer a la Figure 1 pour rechercher 
les pieces suivantes. 

Manostat - Interrupteur Auto/Off - Dans 
la position "AUTO" le compresseur se 
coupe automatiquement quand la 
pression du reservoir atteint une pression 
maximaleregleed'avance. Dans la 
position "off", le compresseur ne 
fonctionnera pas Cet interrupteur devrait 
etre dans la position "OFF" pourle 
branchement ou le debranchement du 
cordon d'alimentation dela prise de 
courant ou pour le changement d'outils 
pneumatiques. (Voir Figure 8) 
Lorsque le manostat coupe le moteur 
(off), vous entenderez de l'air qui 
s'echappe de la Soupape de Decharge 
du M anostat pendant un peu de temps 
Ceci relache la pression d'air du tuyau de 
decharge et permet que le compresseur 
se remet en marche plusfacilement. 
Regulateur Lc regulateur controle la 
quantite de pression d'air dans le tuyau. 
Le tuyau d'air est branche a la sortie du 
regulateur. 

Soupape de Surete ASME - Cette 
soupape relache l'air automatiquement 
si la pression du reservoir depasse la 
pression maximale reglee d'avance. 
Tuyau de decharge - Ce tuyau 
transporte l'air comprime de la pompe 
au clapet. Ce tuyau devienttreschaud 
pendant I'usaqe. 



Clapet 



Tuyau de decharge 



Filtre d'Arrivee 



Carter De Courroie 



Reglette-J auge et Orifice 




Robinet de 
Purge de . . 

Reservoir MBrancher le tuyau 1 

'd aira la sortie 
du regulateur. 
Figure 1 (Modele vertical pas indique) 



Manometr 
e du Tuyau 
d'Air 
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Compresseurs d'Air Portatifs 



Introduction (suite) 



Pour 
J eviter le 



A AVERTISSEMENT „ 

risque de brulures graves, ne jamais 
toucher le tuyau de decharge. 

Clapet - Soupape a sens unique qui 
permet I'arrivee d'air dansle reservoir, 
maisempeche le refoulement d'air dans 
la pompe du compresseur. 
Manche - Concue pour le deplacement 
du compresseur. 

AAVERTISSEMENT j^ iais 

utiliser la manche pour soulever le 

model e du plancher. 

Carter De Courroie - Couvrc la 

courroie, la poulie du moteur et le 

volant. 



AAVEKTISSEMENT l < 



Ne jamais utiliser le 
compresseur sans un carter de I 
courroie. Ce model e peut se 
demarrer sans avis. Le contact avec les 
pieces mobiles peut causer des 
blessures graves ou le degat materiel. 

Robinet de Purge de Reservoir - Cette 
soupape est situee sur la base du 
reservoir. Utiliser cette soupape pour 
purger I'humidite du reservoir 
quotidiennement afin de reduire le 
risque de corrosion. 

Reduire la pression du reservoir sous 69 
kPa, et ensuite purger I'humidite du 
reservoir quotidiennement pour eviter la 
corrosion. Purger I'humidite du(des) 
reservoir(s) en tournant le robinet de 
purge situe sous le reservoir. 
Manometre de Reservoir - Indique la 
pression d'air presente dansle reservoir. 
Manomere de Tuyau d'Air - Indique la 
quantite de pression d'air dans le tuyau 
utilise pour actionner les outils. Cette 
pression est augmentee ou diminuee 
avecleregulateur. 



Montage 



MODELES AVEC RESERVOIRS 
HORIZONTAUX SEULEMENT 

MANCHE 

1. Enlever la vis du manche de la plaque 
de basedu reservoir si installed'avance. 

2. Introduire le manche dans les deux 
bords de la plaque de base du reservoir. 
Serrer le manche afin qu'il s'ajuste dans 
les ouvertures speciaux dans la plaque 
de base (Voir Figure 2). 

3. Placer un petit morceau de boiscontre 
le bout du manche, f rapper avec un 
maillet ou un marteau afin d'aligner le 
trou dans le manche avec le trou dans 
la plaque de base. 

4. Introduire et serrer la visde manche 





Plaque de base 
^—-^ du reservoir 

^v- — 1 o 


Manche \ 


-45* — - Jv " Visde 




SsL manche 


Figure 2 





dans le trou de la plaque de base et a 
traversle manche. S'assurerquela vis 
passe a travers le manche. 
MONTAGE DE ROUES 
Les articles indiquesd'un astetrisque (*) 
dansla Figure 3sont livresdegages, 
avec le modele. Monterselon les 
instructions suivantes: 





/ Roue 




♦ &/ 

* \M (r 
Ecrou de x\ 


Boulon a 


serrage 


epaulement 


Figure 3 





1. Introduire le boulon a epaulement a 
travers le moyeu de roue avec la tete 
du boulon au sens oppose de la 
section de moyeu en saillie. 

2. Pour les roues de diametre 20,32 cm, 
introduire le boulon d'epaulement 
dans le trou le plus bas dans I'arbre de 
rouedu reservoir et bien le fixer avec 
un ecrou de serrage. 

3. Pour les roues de diametre 25,40 cm, 
introduire le boulon d'epaulement dans 
letrou le plushaut de I'arbre de roue 
du reservoir et bien le fixer avec Tecrou 
de serrage. Repeter cette etape pour le 
sens oppose. 

Une fois monte, le reservoir doit etre 
situe au niveau ou incline un peu versle 
robinet de purge du reservoir afin que 
le reservoir se purge correctement. 

MODELES AVEC RESERVOIRS 
VERTICAUX SEULEMENT 

MONTAGE DE MANCHE 
Introduire quatre vis de manche a travers 
lestrous dans le manche et serrer a la 
plaque de base (Voir Figure 4). 
MONTAGE DE PIED 

Les articles indiquesd'un astetrisque (*) 
sont livresdegages, avec le modele (Voir 
Figure 5). 

1. Indiner le modele afin de permettre 
I'accesau pied avant et le stabiliser avec 
surete afin d'assurer que le modele ne 
bascule pas. 



Plaque de base 
du reservoir 




Boulon a epaulement* Roue* 



Figure 5 - Montage de Pied et de 
Roues 



2. Introduire le boulon a traversle pied et 
le support. Le pied devrait etre situe sur 
le cote plus basdu support. 

3. Fixer avec surete avec I 'ecrou de 
blocage. Repeter au sens oppose. 

MONTAGE DE ROUES 
Les artides indiquesd'un astetrisque (*) 
sont livresdegages, avec le modele (Voir 
Figure 5). 

1. Introduire le boulon a epaulement a 
travers le moyeu de roue avec la tete du 
boulon au sens oppose de la section de 
moyeu en saillie. 

2. Avancer le boulon d'epaulement a 
travers le trou sur le fer d'arbre de roue 
du reservoir et bien le fixer avec I 'ecrou 
de blocage. Repeter au sens oppose. 

GRAISSAGE 

A ATTENTION « DeuE 

ESTUVRE SANS HUILE! Suivre les 
instructions de graissage avant de faire 
f onctionner le compresseur. 

S'assurer que le prolongement de 
vidange d'huile soit installe (si compris). 
Enlever le reniflard de jauge (Voir Fig. 6) 
et remplir la pompe d'huile selon le 
Tableau 1. 

PROLONGEMENT DE VIDANGE D'HUILE 

Quelques modelesont un prolongement 
de vidange d'huile et un bouchon (situe 
avec le manuel d'utilisation). Installer le 
prolongement de vidange d'huile et le 
bouchon avant d'ajouter I'huile a la 
pompe. Pour eviter desfuites, 
I'utilisation du ruban Teflon* ou du 
mastic en pate sur les f i lets aux deux 
extremitesdu prolongement de vidange 
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Compresseurs d'Air Portatifs 



Montage (suite) 



est recommande. Visser le bouchon sur 
un bout du prolongement. Enlever le 
bouchon de vidange d'huile de la base 
de la pompe et installer le 
prolongement de vidange d'huile (Voir 
Figure 6). 



Ajouter L'Huile 




Aj outer 



Prolongement De Vidange 
Dihuile 



Figure 6 



Voir ['etiquette de specifications sur le 
reservoir d'air pour votre modele de 
pompe et se referer au Tableau 1 pour la 
capacite d'huile correcte. Utiliser I'huile 
pour compresseur d'air industrielle SAE 
30 ou I'huile completement synthetique 
pour moteurs telle que Mobil 1 10W-30. 
Ne pas utiliser I'huile pour 
automobile ordinaire telle que 10W- 
30. Lesadditifsdans I'huile de moteur 
peuvent causer de I'encrassement dans 
lessoupapes et peuvent diminuer la vie 
de la pompe. Pour assurer la duree 
maximum de la pompe, purger et 
remplacer I'huile apresla premiere heure 
defonctionnement. Le niveau d'huile 
correct est illustredansla Figure 6. 



Modele de Pompe 


Capacite d'huile approx. 


VS260000KB 


0,18 L 


VT470000KB 


0,35 L 


VT470200KB 


0,34 L 



Tableau 1 
INSTALLATION DE FILS 

Les codes d'installation de f ils electriques 
varient selon la region. L'installation de 
f ils a la source, fiche et fusible 
disjoncteur doivent correspondre au 
moinsa I'amperage et a la tension 
indiquessur la plaque indicatrice du 
moteur et doivent satisfaire tous codes 
electriques pour ce minimum. Utiliser 
une fusee a retardement saute de type T 
ou un disjoncteur. 



A ATTENTION 

L'installation de f ils 
insuffisante peut causer le 



surchauffage, court-circuit et dommage 
d'incendie. 

REMARQUE: Les modelesde 120 volts, 
15 A peuvent fonctionner sur un circuit 
de 120 volts 15 A sous les conditions 
suivantes: 

1. Aucun autre appareil electrique ou 
lumiere soit connecte au meme 
branchement. 

2. L'alimentation en tension est normale. 

3. Le circuit est equipe d'un disjoncteur 
de 15 A ou une fusee a retardement 
saute en T (Pour le Canada utiliser 
Type D). 

Sil n'est pas possible d'atteindre les 
conditions ci-dessusou si le dedenchement 
del'appareil protecteurdecourantest 
frequent, il peut etre necessaire d'operer le 
compresseur sur un drcuit de 120 volts 20 A. 
Quelques modeles peuvent se transformer a 
un fonctionnement de 240 volts, se referer a 
la section M OTEUR A TENSION DOUBLE. 

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE 

1. Ce produit doit etre mise a la terre. 
Lorsd'un court-circuit, la mise a la 
terre diminue le risque de secousse 
electrique en fournissant un fil 
d'echappement pour le courant 
electrique. Le modele est equipe d'un 
cordon avec une broche de terre qui 
correspond aux types de prises de 
courant indiquees sur la Figure 7. Si la 
fiche ne corresponde pasdansla prise 
de courant desiree, la faire remplacer 
par un electricien qualifie. terre 
correctement en respectant tous les 
codes et reglements locaux. 



Broche De Terre 



Broche De Terre 




Figure 7 



Prise De Courant 
Mise a la Terre 




ADANGER 



L'usage incorrect d'une fiche 
mise a la terre peut resulter 
en risque de secousse 
electrique. 

REMARQUE: Ne pas utiliser un 
adaptateur de mise a la terre. 

2. Si la reparation ou le remplacement 
du cordon ou de la fiche est 
necessaire, ne pas connecter lefil de 
terre a ni une ni I'autre borne plate. 
Le fil avec ['isolation et une surface 
exterieure verte (avecou sansrayures 
jaunes) est le fil de terre. 



3. Si vous ne comprenez pas les 
instructions pour la mise a la terre ou 
si vous n'etes pas certains si le produit 
est mis a la terre avec surete, verifier 
avecun electricien ou personne 
qualifiee. Ne pas modifier la fiche 
fournie; si la fiche n'est pas la bonne 
taille pour la prise de courant, faire 
installer une nouvelle prise de courant 
par un electricien qualifie. 

FICHES ET PRISES DE COURANT 

1. Si la fiche sur le cordon d'alimentation 
du modele vous parait etrange ou si la 
fiche ne correspond pas a votre prise 
de courant, se referer a la Figure 7 
pour une explication des diff erentes 
fiches et des tensions que vouspouvez 
uti I iser avec ces fiches. 

2. S'assurer que le produit soit branche 
dans une prise de courant de meme 
configuration que la fiche. 

3. Les prises doivent etre connecteesaux 
circuits classifiesa porter au moinsla 
tension et I'amperage indiques. 

4. NEJAMAISfaire remplacer la prise de 
courant avec une autre qui a un 
amperage pluseleve avant de 
s'informer si le changement respecte 
tous les codes electriqesde votre 
quartier. L'installation doit etre 
effectuee par un electricien qualifie. 

Si les produits doivent etre rebranches 
sur d'autres circuits, ce raccordement 
doit etre effectue par une personne 
qualifiee. 

MOTEURS A TENSION DOUBLE 
{QUELQUES MODELES) 

Les moteurs a tension double peuvent 
etre branches pour soi 120 volts ou 240 
volts. Determiner la tension installee a 
1'usine pour votre compresseur en 
comparant la fiche sur le cordon avec les 
prises indiquees sur la Figure 7. Se 
referer a la decalcomanie sur le moteur 
afin de changer de tension basse a 
tension haute. 

' Tout 
install- 
ation de f ils doit etre effectue par un 
electricien qualifie. 

Changement des branchements pour la 
tension alternative: 

1. Debrancher le cordon de la source 
d'alimentation 

2. Enlever le couvercle de borne du 
moteur. 

3. Rechercher le schema de connexion 
sur le dos du couvercle ou sur la 
plaque indicatrice du moteur et 
branchera nouveau afin d'atteindre 
la tension desiree telle qu'indiquee 
sur I e schema. 



IaaverhssememI ; 
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Montage (suite) 



AAVERTISSEMENT * vous 

comprenez pas le schema d'installation 
defils, il est necessaire de rechercher un 
electricien certif ie qui comprend les 
schemas d'installation de fils. 

4. Changer la f iche af in de correspondre 
aux exigences de tension et de courant. 

Pendant 



AAVERTISSEMENT ,| 



transformation a une tension 
alternative, s'assurer que le fil de mise a 
la terre vert du cordon soit branche a la 
broche de terre de la fiche et au corps 
metallique du manostat. 



Fonctionnement 



Cette 
pompe 



DEMARRAGE 

AVIS 

pour compresseur doit etre remplie 
d'huile avant le demarrage. Se referer a la 
section de Graissage. 

AATIENTION^ 

les outils pneumatiques au bout ouvert 
du tuyau avant que le demarrage soit 
complet et que le modele fonctionne 
correctement. 

1. Enlever la reglette-jauge du reniflard 
et remplir la pompe au niveau correct. 
Voir la section de Graissage. 

2. Tourner le bouton du regulateur au 
sensdes aiguilles d'une montre afin 
d'ouvrir la circulation d'air. 

3. Tournez le levier ou le bouton du 

manostat a la position OFF (ARRET) et 
branchez le cordon d'alimentation. 
4. Tournez le levier ou le bouton du 
manostat a la position AUTO et faites 
fonctionnerl'appareil pendant 30 
minutes pour roder les pieces de la 
pompe (reportez-vousa la figure 8). 



Bouton AUTO 
AUTO/Arret 



Li \y 
Levier- Arret 



Figure 8 



-& / 

u \y 
Levier- AUTO 



5. Tourner le bouton du regulateur 
completement au senscontraire des 
aiguillesd'une montre. Le 
compresseurfonctionnera jusqu'a la 
pression maximale reglee d'avance et 
s'arretera. 



6. Tourner le bouton du regulateur au 
sens desaiguillesd'une montre pour 
purgerl'air. Le compresseur se 
remettra en marche a la pression 
reglee d'avance. 
7. Tourner le levier ou bouton du 
manostat a la position OFF et 
debrancher le cordon d'alimentation. 
Tourner le bouton du regulateur 
lentement dans le sens des aiguilles 
d'une montre afin de dissiper toute la 
pression d'air. Ne pasproceder a 
I'etape suivante jusqu'a ce que la 
pression du reservoir est a zero (0). 

8. Brancher le tuyau, et ensuite fixer un 
mandrin ou un autre outil au bout 
ouvert du tuyau. Brancher le cordon 
d'alimentation. Tourner le levier du 
manostat a la position AUTO. Une 
foisque le modele soit pressurise, 
tourner le bouton du regulateur dans 
le sens desaiguillesd'une montre afin 
d'atteindre la pression de sortie 
desiree. 

9. Apres avoir utilise I'appareil, tournez le 
levier ou le bouton du manostat a la 
position OFF (arret). 

lO.Si le compresseur sera hors usage 
pendant longtemps, purger I'air des 
canalisations et purger I 'humidite du 
reservoir avec le robinet de purge. 
Ensuite suivre I'horaire d'entretien. 
REMARQUE: Lesmodeleselectriques 
sont equipe d'un manostat qui coupe le 
moteur (OFF) automatiquement quand la 
pression du reservoir atteint un niveau 
regie d'avance. Une foisque I'air soit 
utilise dansle reservoir et que la pression 
du reservoir atteint un niveau bas regie 
d'avance, le manostat met le moteur en 
marche automatiquement. 



Entretien 



AAVERTISSEMENT 

Debrancher, etiquetter et 
verouiller la source 
d'alimentation, et ensuite 
dissipper toute la pression du systeme 
avant d'essayer d'installer, deplacer ou 
de proceder au service ou a I'entretien. 

Toutes reparations doivent etre effectuees 
par un representant de service autorise. 
FOUR UN FONCTIONNEMENT 
EFFICACE: 

Faire I'essai de la soupape de surete 
chaque semaine selon la methode 
suivante et suivre I'horaire d'entretien d- 
dessous 

1. Tirer I'anneau sur la soupape de surete 
et la laisser revenir a sa position 
normale (Voir Figure 9). Cette soupape 
laisse echapper Fair automatiquement 




L'HUMIDiTE DANS L'AIR COM PRIME 

L'humidite dans I'air comprime forme 
des gouttelettes en arri vant de la 
pompe du compresseur. Si l'humidite 
est elevee, ou si le compresseur est 
utilise continuellement, cette humidite 
s'accumulera dansle reservoir. Pendant 
I'utilisation d'un pistolet a peintureou 
d'un pistolet pour le decapage au sable, 
cette eau sera transportee du reservoir 
par moyen du tuyau, et en forme de 
gouttelettes, melangeesavec le materiel 
utilise. 

Important: Cette condensation peut 
causer des tachesd'eau sur votre travail 
de peinture, surtout pendant la 
pulverisation de peinture a I'huile. 
Pendant le decapage au sable, cette eau 
servira a tenir le sable ensemble et 
causera une obstruction dans le pistolet. 
Un filtre dans la ligne d'air situe aussi 
presdu pistolet que possible peut aider 
a eliminer cette humidite. 

si la pression dansle reservoir depasse 
le maximum regie d'avance. 



Figure 9 



AATTENTION \ ™ flS 

d'air sera relachee rapidement si la 
soupape de surete est actionnee avec de 
la pression d'air presents dans le 
reservoir. 



ADANGER 



Ne jamais 
trifouiller 
avec cette soupape. L'inspecterde 
temps en temps. Remplacer la soupape 
de surete s'il y a une fuite d'air une fois 
que la soupape soit lachee ou si la 
soupape est grippee et ne fonctionne 
pas. 

2. Avecle moteur horsdrcuit (OFF) et 
debranche, nettoyer le debrisdu moteur, 
volant, reservoir, canalisationsd'airet des 
ailettesde refroidissment de la pompe. 

COURROIE D'ENTRAINEMENT 

Lescourroiess'etirent pendant I'usage 
normal. Bien ajuste, une pression de 2,26 
kg appliquee a la courroie entre la poulie 
du moteur et la pompe peut deriver 
approx. 12,7 mm (Voir Figure 10). 



Deviation, 1/2 po 
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Entretien (suite) 



AJUSTEM ENT DE LA COURROIE 
D' ENTRAIN EM ENT: 

1. Enlever le carter de courroie. 

2. Desserrerlesquatresattachesqui 
tiennent le moteur a la plaque de base. 

3. Deplacer le moteur dans la bonne 
direction. La courroie doit etrebien 
alignee lorsde rajustement. 

4. Ajuster le volant ou la poulie du 
moteur af in que la courroie 
fonctionne de maniere droite. 

5. Si necessaire, utiliser un arrache-roue 
pour deplacer la poulie sur I'arbre du 
moteur. Serrer la visde pression une 
foisque la poulie soit en position. 

6. Fixer le carter de courroie. 



ENTREPOSAGE 

1. Le tuyau et le compresseur doivent 
etre entreposes dans un endroit frais 
et sec si hors usage. 

2. Les reservoirs devraient etre purges 
d'humidite et le tuyau debranche et 
suspendu avecles bouts ouverts face 
en basafin de permettre que 
I'humidite s'ecoule du tuyau. 

3. Proteger le cordon d'alimentation en 
le roulant, sans serrer, autour de la 
manche du modele ou en le 
bobinant. 



Support Technique 



Pour de I'assistance technique 
concernant le fonctionnement ou la 
reparation de ce produit, s'il vous plait 
composer le 1-800-543-6400. 



EXIGENCE DE COUPLE (kg-cm) 

Boulonsde Boulonsde 
tietede diapeau 

Modele compresseur depalier 



vs 

VT 
Tableau 3 



115-144 
202-259 



58-138 
58-138 



HORAIRE D'ENTRETIEN 



Quotkfm HebdomadBiic Mensuel 



Verifier le niveau d'huile 

Purger le reservoir 

Inspecterlefiltred'air 

Verifier la soupape de surete 

Nettoyer le modele 

Verifier le serrage de la courroie 

Changer I'huile 



Guide de Depannage 



Cause(s) Possible(s) 



Pression de decharge basse 1. Demande d'air depasse la 
capacite de la pompe 
2. Fuites d'air 



3. Arrivee d'air limitee 

4. Jointseclates 

5. Fuites ou dommage aux 
soupapes 



Mesures Correctives 



1. Diminuer la demande d'air ou utiliser un compresseur de plus 
haute capacite. 

2. Ecouter pour des fuites d'air. Appliquer une solution savonneuse 
a tousles raccordset branchements et verifier pour des bulles qui 
indiquent des fuites Serrer ou remplacer lesraccordsou 
branchementsqui ont des fuites. 

3. Nettoyer la cartouche filtrante. 

4. Remplacer tous joints defectueux. 

5. Enlever la culasse et inspecter pour des soupapes cassees, 
soupapes mal dressees, sieges de soupapes endommages, etc. 
Remplacer toutes les niece s defertueuspset remonter. 

A ATTTMTinM Installer un nouveau joint 
aH 1 lcr H d'etancheite de c " 



fois que la culasse est enlevee 



3 culasse chaque 



Lefiltre a airfond a cause 1. Joint isolant entre lefiltre et 
du surchauffage de la la culasse manquant 

pompe 2. Soupape cassee/joint eclate 



1. Installer un joint d'etancheite. 

2. Remplacer les soupapes ou installer un nouveau joint 
d'etancheite. 



Bruit excessif 
(cognement) 



1. Moteur ou poulie de 
compresseur degage 

2. Manque d'huile dans le 
carter 

3. Bielle usee 

4. Alesages d'axe de piston 
uses 



5. Piston frappe la plaque de 
soupape 



1. Pouliesde moteur et de compresseur degagessont causes 
communes de cognement. Serrer les boulonsde serrage et visde 
pression de poulie. 

2. Verifier le niveau d'huile; si bas, inspecter les pal iers pour du 
dommage. L'huile sale peut causer du dommage. 

3. Remplacer la bielle. Entretenir le niveau d'huile et changer l'huile 
plussouvent. 

4. Enlever le piston equipe du compresseur et I'inspecter pour 
I'usure excessif. Remplacer les axes de piston ou pistons uses au 
besoin. Entretenir le niveau d'huile correct et changer I'huile plus 
souvent. 

5. Enlever la tete du compresseur et la plaque de soupape et 
inspecter pour de I'encrassement charbonneuxou autre matieres 
etrangessur la partie superieure du piston. Remplacer la culasse 
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Guide de Depannage 



Bruit excesaf 
(cognement) Suite 



Cause(s) Fossible(s) Mesures Correctives 



6. Claret bruyant dans le 
systeme de compresseur 



et la plaque de soupape et utiliser un nouveau joint 
d'etancheite. Voir la section de Graissage pour l'huile 
recommandee. 
6. Remplacer. 

Ne pas demonter le clapet 
si le reservoir est pressurise 



ADANGER 



Large quantite d'huile dans I'air 
de decharge 

REMARQUE: II yaura toujoursun 
peu d'huile dans le jet d'air avec un 
compresseur graisse par l'huile. 



Eau dans I'air de debit/reservoir 



1. Segments de piston uses 1. Remplacer lessegmentsde piston. Entretenir le niveau 
d'huile correct et changer l'huile plussouvent. 

2. Nettoyer lefiltre. Verifier le systeme d'arrivee pourautres 
restrictions. 

3. Vidanger jusqu'au niveau plein. 



2. Arrivee d'air du 
compresseur I i mite 

3. Huile excessive dans le 
compresseur 

4. Viscosite d'huile 
incorrecte 

1. Fonctionnement 
normal. La quantite 
d'eau augmentera si le 
temps est humide 



4. Utiliser l'huile Mobil P10W-30 

1. Purger le reservoir plussouvent, au moinsquotidiennement. 

2. Ajouter un filtre pour diminuer la quantite d'eau dans la 
canalisation d'air. 



Le moteur ronronne et fonctionne 
lentement ou pas du tout 



1. Cordon prolongateur 
utilise 

2. Fonctionnement 
defectueux du clapet ou 
de la soupape de 
dechargement 

3. Basse tension 



4. Panne de manostat - 
contacts ne ferment pas 



1. N'utilisez pasun cordon prolongateur. Utilisez un tuyau d'air 
plus long avecun diametre plus large. 

2. Remplacer le clapet, la soupape de dechargement ou le 
manostat. 

Ne pas demonter le clapet 
si le reservoir est pressurise 

3. Verifier avec un voltmetre, inspecter le disjoncteur de 
reenclenchement du moteur. Si le disjoncteur de 
reenclenchement se declenche a maintes reprises, rechercher 
et corriger la cause. Voir I'article suivant. 

4. Reparerou remplacer le manostat. 



ADANGER 



Lemecanismede 
reenclenchement se declenche a 
maintes reprisesou lesfusibles 
sautent a maintes reprises 



1. Tropd'appareilssurle 
meme circuit 

2. Taille de fusible ou de 
disjoncteur incorrecte 

3. Fonctionnement 
defectueux du clapet 

4. Manostat regie trap 
haut 

5. Filsdesserres 

6. Fonctionnement 
defectueux du moteur 



1. Limiter I'usage du circuit au compresseur d'air seulement. 

2. Verifier la classification desfusibleset desdisjoncteurs. 

3. Remplacer la clapet. 



ADANGER 



Ne pas demonter le clapet 
si le reservoir est pressurise 



4. Reglerou remplacer. 

5. Inspecter tous les branchements electriques. 

6. Remplacer le moteur. 



Le reservoir ne conserve pas la 
pression quand le compresseur est 
hors circuit et la soupape d'arret 
est f ermee 



Le manostat laisse souff ler de I'air 
continuellement a traversde la 
soupape de dechargement 

Le manostat ne relache pas I'air 
lorsque le modele se coupe (off) 



Vibration excessive 



1. Clapet use 

2. Inspecter tous 
branchements et 
raccordements pour des 
fuites 

3. Inspecter le reservoir 
pour desfentesou des 
trousd'epingles 

1. Fonctionnement 
defectueux du clapet 



Fonctionnement 
defectueux de la 
soupape de 
dechargement sur le 
manostat 



1. Attaches desserres 

2. Changement de la 
courroie exige 

3. Redressage de la 
courroie 



Ne pas demonter le clapet 
si le reservoir est pressurise 



1. Remplacer le clapet. 



ADANGER 



2. Serrer. 

3. Remplacer le reservoir. Ne jamais reparer un reservoir 
endommage. 

1. Remplacer le clapet si la soupape de dechargement a une 
fuite d'air continue. 

Ne pas demonter le clapet 
si le reservoir est pressurise 

1. Remplacer le manostat si la pression n'est pasdissipee 
pendant une courte duree de temps quand le modele se 
coupe. 

Ne pas demonter le 
manostat si le reservoir est 
pressurise 

1. Serrer. 

2. Remplacer avec une courroie de taille correcte. 

3. Aligner le volant et la poulie. 



ADANGER 



ADANGER 
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Garantie Limitee 

1. DUREE: A partir de la date d'achat par I'acheteur original comme suit: Produits A Service Standard (Standard Duty) - Un 
An, Produits A Service Serieux (Serious Duty) - Deux Ans, Produits A Service Extreme (Extreme Duty) - TroisAns. 

2. GARANTIE ACCORDEE PAR (GARANT): Campbell Hausf eld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 
45030, Telephone: (800) 543-6400 

3. BENEFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en casde revente) du produit Campbell 
Hausfeld. 

4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: N'importe quel compresseur d'air Campbell Hausfeld. 

5. COUVERTURE DE LA PRESENTE GARANTIE: Defautsde matiere et de fabrication considerables avec les exceptions 
indiquees ci-dessous. 

6. LA PRESENTE GARANTIE NECOUVRE PAS: 

A. Lesgarantiesimplicites, ycompriscellesdecommercialisabiliteet DADAPTION A UNE FONCTION PARTICULIERE SONT 
LIMITEESA PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUEE DANS LA SECTION DUREE. Si ce compresseur 
d'air est utilise pour unefonction commerciale ou pour la location, la duree de la garantie sera quatre-vingt-dix(90) 
jours a compte de la date d'achat. Les produits a quatre cylindresd'un ou de deux etagesne sont pas li mites a une 
garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilises dans les applications commerciauxou industrielles. Quelques 
Provinces (Etats) n'autorisent pasde limitations de duree pour lesgarantiesimplicites Les limitations precedentes 
peuvent done ne pass'appliquer. 

B. TOUT DOM MAGE, PERTE OU DEPENSE FORTUITOU INDIRECT POUVANT RESULTER DE TOUT DEFAUT, PANNE OU 
MAUVAIS FONCTIONNEM ENT DU PRODUIT CAM PBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (Etats) n'autorisent pas 
I'exclusion ni la limitation desdommagesfortuitsou indirects. La limitation ou I'exclusion precedente peut ne done 
pass'appliquer. 

C. Toute panne resultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la negligence ou d'une utilisation ne respectant pas 
les instructions donnees dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. 

D. Service avant livraison; le montage, I'huile ou la graisse et lesreglagespar exemples. 

E. Articles ou services qui sont exigespour I'entretien normal du produit; graisses, filtreset joints d'etancheites par 
exemples. 

F. Les moteurs a essence et les pieces detachees sont expressement exclusde cette garantie limitee. L'acheteur doit 
observer la garantie du fabricant de moteur qui est fournie avec le produit. 

G. Articles supplemental res qui ne sont pas couverts sous cette garantie: 

1. Tousles Compresseurs 

a. Toutes pieces detachees endommagees pendant I 'expedition, n'importe quelle panne causee par un montage ou 
fonctionnement du modele sous des conditions qui ne conforment pas aux directives de montage et de 
fonctionnement ou dommage causee par le contact avec lesoutilsou lesalentours. 

b. La panne de la pompe ou de la soupape causee par la pluie, I'humidite excessive, un environnement corrosif ou 
autres polluants. 

c. Les defautsde forme qui n'ont pas d'effetsurle fonctionnement du compresseur. 

d. Les reservoirs rouilles, y comprismais pas limites a la rouille cause par le vidange incorrect ou par un 
environnement corrosif. 

e. Les moteurs electriques, lesclapets, et lesmanostatssuivant la premiere annee de possession. 

f. Robinetsde vidange. 

g. Dommage du a la tension ou installation defilsincorrecte. 

h. Autres articles pas indiques mais considered pieces a fatigue generales. 

i. Manostats, regulateurs d'air et soupapesde surete qui ont etes modifies d'apres les reglagesde I'usine. 

2. Compresseurs Graisses 

a. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes cause par I'utilisation d'huile non-specifiee. 

b. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes cause par toute contamination d'huile ou par le manque de suivre 
les directives d'entretien d'huile. 

3. Commande par Courroie/Commande Directe/ Compresseurs a Essence 

a. Courroies 

b. Usure de bagues causee par I'entretien de filtre insuffisant 

c. Appareilsmanuelsde chargement/dechargement et appareilsde commande d'obturateur. 

7. RESPONSABILITES DU GARANT AUX TERM ES DE CETTE GARANTIE: Reparation ou remplacement, au choixdu Garant, 
d'un compresseur ou d'une piece detachee qui se sont revelesdefectueuxou qui ne se sont pas conformed pendant la 
duree de validite de la garantie. 

8. RESPONSABILITES DE L'ACHETEUR AUX TERM ES DE CETTE GARANTIE: 

A. Fournir une preuve d'achat datee et un etat d'entretien. 

B. La livraison ou expedition des compresseurs portatifs ou des pieces detachees au Centre De Service Autorise Campbell 
Hausfeld. Tauxdefrais, si applicables, sont la responsabilite de l'acheteur. 

C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le decri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation. 

9. REPARATION OU REM PLACEM ENT EFFECTUE PAR LE GARANT AUX TERM ES DE LA PRESENTE GARANTIE: 

A. La reparation ou le remplacement sera prevu et execute en fonction de la charge de travail dans le centre de service et 
dependra de la disponibilite des pieces de rechange. 

B. Si l'acheteur n'est passatisfait des services du Centre De Service Autorise, l'acheteur devrait contacter Campbell 
Hausfeld (se refererau paragraph 2). 

Cette Garantie Limitee s'applique aux E.-U. et au Canada et vousconfere des droits judiciaires precis. L'acheteur peut 
egalement jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un Etat ou d'un Pays a I 'autre. 
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Manual de Instrucciones 



Sirvase leer y guardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este 
manual. Protejase Ud. y a los demas observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podria resultar en heridas y/o danos a 
su propiedad. Guarde este manual como referencia. 

©CAMPBELL 
HAUSFELD Aire Portatiles 
BUILT TO LAST 



Descripcion 



Loscompresoresde aire estan 
disenadospara suministrarleaire 
comprimido a herramientasneumaticas 
ypistolaspulverizadoras. Lasbombas 
de estas unidades estan lubricadascon 
aceite. Por lo tanto, el aire comprimido 
suministrado por estoscompresores 
contiene residuosde aceite. Si necesita 
suministro de aire purificado, sin 
residuosde aceite o agua, debera 
instalarle un filtro adecuado. El 
compresor de aire se debe instalar 
sobre un piso o terreno solido. 
Cualquier otro uso de estas unidades 
cancelana lasgarantiasyel fabricante 
no seria responsable por los problemas 
o danos consecuentes. 



Medidas de Seguridad 



Este manual contiene informacion que 
es muy importante que sepa y 
comprenda. Esta informacion se la 
suministramoscomo medida de 
SEGURIDAD y para EVITAR 
PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe 
reconocer lossiguientessi'mbolos. 

I Esto le 
I indica que 
hay una situation inmediata que le 
ocasionaria la muerte o heridas de 



APELIGRO 



gravedad. 

AADVERTENCIA V££ 

que hay una situation que podria 
ocasionarle la muerte o heridas de 
gravedad. 



< indica 



que hay una situacion que PODRIA 
ocasionarle heridas no muy graves. 

Esto le 
indica 

una informacion importante, que de no 
seguirla, le podria ocasionar danos al 
equipo. 



AVISO 



Para desempacar 



Al desempacar este producto, reviselo con 
cuidado para cerciorarse de que este en 
perfecto estado. Igualmente, cerciorese 
de apretar todos los pernos, tuercas y 
conexiones, antes de usarlo. 

I utilizarla 
unidad si se ha dariado durante el 
envi'o, manejo o uso. Los danos podrian 
ocasionar una explosion y ocasionarle 
heridas o danos a su propiedad. 



Informadones 
Generates de Seguridad 



Como el compresor de aire y otros 
componentes usados (cabezales, pistolas 
pulverizadoras, filtros, lubricadores, 
mangueras, etc.), forman parte de un 
sistema de bombeo de alta presion, 
debera seguir lassiguientes medidas de 
seguridad todo el tiempo: 

1. Lea con cuidado todos los 
manualesincluidoscon 
este producto. 
Familiarfcese con los 
controlesyel uso adecuado del 
equipo. 

2. Siga todos los codigosde seguridad 
laboral yelectricidad establecidosen 
su pais, por ejemplo, losde la NECy 
OSHA en EUA. 

3. El compresor solo debe serusado por 
personasqueesten bien 
familiarizadascon las reglas de 
seguridad de manejo. 

4. Mantenga a losvisitantesalejadosy 
NUNCA permita la presencia de ninos 
en el area detrabajo. 

5. Siempre use anteojosde seguridad y 
protejase los oidos para operar la 
unidad. 

6. No se encarame sobre la unidad, ni la 
use para sostenerse. 

7. Antes de cada uso, inspecdone el 
sistema de aire comprimido y los 



APELIGRO 



Advertencia sobre 
el aire respirable 

Estecompresor/cabezal NO VIENE listo 
de fabrica para suministrarle aire 
respirable y NO SE DEBE usar con este 
fin. Antes de utilizarios con este fin, 
debera instalarle un sistema de 
seguridad y alarma incorporado a la 
li'nea. Este sistema adicional es 
necesario para f iltrar y purif icar el aire 
adecuadamente, para cumplircon las 
especificaciones mmimas sobre aire 
respirable de Grado D descritas en la 
Especificacion de Productos G. 7. 1.1966 
de la Asociacion de Gases 
Comprimidos.lgualmente, debera 
cumplir los requisitos establecidos por 
el Articulo 29 CFR 1910.134 de la 
Organization norteamericana OSHA 
y/o la Canadian Standards Associations 
(CSA). 

RENUNCIA A LAS GARANT1AS 
51 EL COMPRESOR SE UTILIZA PARA 
PRODUCIR AIRE RESPIRABLE SIN 
HA BE RLE INSTALADO EL SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y ALARMA, TODAS 
LA GARANTiAS SE ANULARAN Y LA 
COMPANIA CAMPBELL HAUSFELD 
NO ASUMIRA NINGUNA 
RESPONSABILIDAD POR PERDIDAS, 
HERIDAS PERSONALES O DANOS. 



componentes electricos para ver si 
estan danados, deteriorados, 
desgastadoso tienen fugas. Repare o 
reemplace las piezas danadas antes de 
usar el equipo. 
8. Chequee todas las conexiones 
frecuentemente para cerciorarse de 
que esten bien apretadas. 

AADVERTENCIA 

Los motores, equipos 

electricos y cont roles, pueden 

ocasionar arcos electricos que se 
encenderian con gases o vapores 
inflamables. Nunca utilice o repare el 
compresor cerca de gases o vapores 
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Informaciones 
Generales de Seguridad 

(Continuation) 



AVISO 



inf lamables. Nunca almacene h'quidos o 
gases inflamatales cerca del compresor. 



AADVERTENCIA 

Nunca utilice el compresor sin 
la tapa de las bandas. Esta 
unidad se puede encender 
automaticamente sin previo aviso. Las 
piezasen movimiento podrian ocasionarle 
heridas o darios a su propiedad. 

9. No se ponga ropa muy holgada o 
joyas, ya que estasse le podrian 
enredaren las piezasen movimiento. 



APRECAUCION 

Las piezas del compresor 
podrian estar calientes, 
inclusive cuando la unidad este 




10. Mantenga losdedosalejadosdel 
compresor cuando este este f uncio- 
nando; laspiezasen movimiento o 
calientes, leocasionarian heridas y/o 
quemaduras 

11. Si el equipo comienza a vibrar 
excesivamente, APAGUE el motor y 
chequeelo inmediatamente para 
determinar la razon. Generalmente, la 
vibracion excesiva se debe a una falla. 

12. Para reducir el peligro de incendio, 
mantenga el exterior del motor libre 
de aceite, solventes o exceso de grasa. 

aadvertenciaI ^ a E , arie 

una valvula de seguridad ASME que este 
disenada para presiones max i mas de 10,34 
bar, en el tanque de este compresor. Esta 
valvula debe estar disenada para los 
valores maximos de f lujo y presion para 
proteger los componentes contra el 
peligro de explosion. 



APRECAUCION] ff^ n 

maxima de trabajo indicada en la etiqueta de 
especif icaciones del compresor. No opere la 
unidad con el presostato o las valvulas de 
piloto f ijados a presiones superiores a la 
presion maxima de trabajo. 
13. Nunca trate de ajustar la valvula de 
seguridad ASM E. Evite que se le 
acumule pintura u otro residuos 



A PELIGRO 



i Nunca trate de reparar o 
modificarel tanque! Si lo 
suelda, taladra o modifica de 
cualquier otra manera, el tanque se 
debilitara y podria romperse o explotar. 
Siempre reemplace lostanques 
desgastados o danados. 



i Drene el 

J h'quido del 
tanque diariamente. 

14. Lostanquesseoxidan debido a la 
acumuladon de humedad yesto 
debilita el tanque. Cerciorese de 
drenar el tanque con regularidad e 
inspeccionarlo periodicamente, para 
versi esta en malascondiciones, por 
ejemplo, si esta oxidado. 

15. La circuladon rapida de aire podria 
levantar polvo ydesperdiciosdariinos 
Siempre libere el aire lentamente para 
drenar el tanque o liberar la presion 
del sistema. 

PRECAUCIONES PARA ROCIAR 

AADVERTENCIA 

No rode materiales inflamables 

cerca de llamas al descubierto o 

fuentes de igniccion, 
incluyendo el compresor. 

16. No fume cuando este rociando 
pintura, insecticidasu otrassubstancias 
toxicaso inflamables 

17. Use una mascara/ respirador : 
y rode en areas bien 
ventiladas para prevenir 
peligrosdesalude 
incendios. 

18. Siempre rode (bien sea pintura u otro 
material) en diredon opuesta al 
compresor. Ubique el compresor lo 
maslejos posible para minimizar la 
acumuladon excesiva de pintura en el 
compresor. 

19. Cuando rode solventes o quimicos 
toxicos siga las instrucciones del 
fabricante de los mismos 



AADVERTENCIA 

Desconecte el cordon 
electrico, amarrelo y alejelo 
del tomacorrientes, despues 




libere toda la presion del tanque antes 
de tratar de instalar el compresor, darle 
servicio, moverlo de sitio o darle 
cualquier tipo de mantenimiento. 



Introduction 



Vea la Figura 1 y ubique lassiguientes 
piezas 

Presostato - sistema automatico - Cuando 
esta en "AUTO", el compresor seapaga 
automaticamente cuando la presion del 
tanque alcanza el nivel maximo fijado. 
Cuando esta en " off" ,el compresor no 
funcionara. El presostato debe estar en 
"OFF 1 cuando vaya a conedar (o 
desconedar) el cordon electrico del 
tomacorrienteso cuando vaya a cambiar 
de herramientasneumaticas (vea Fig. 8) 
Cuando el presostato apaga el motor, 
usted escuchara durante un breve lapso 
una perdida de airesaliendo de la valvula 
de descarga del presostato. Esto libera la 
presion de aire del tubo de descarga y 
permite que el compresor se reinicie mas 
facilmente. 

Reg u I ad or El reguladorcontrola la 
cantidad de presion de aire en la 
manguera de aire. La manguera de aire 
esta unida a la salida del regulador. 
Valvula de seguridad ASME - Esta 
valvula libera el aire del tanque 
automaticamente si la presion de este 
excedeel nivel maximo fijado. 
Tubo de descarga - Este tubo conduce el 
airecomprimido del cabezal a la valvula 
de chequeo. Este tubo se calienta durante 
el uso. 

AADVERTENCIA ^ e f vi 

riesgo de sufrir severas, nunca toque el 
tubo de descarga. 

Valvula de chequeo - Es una valvula 
de un solo sentido que permite la 
entrada de aire al tanque, pero evita su 
salida hacia el cabezal. 



Valvula de Chequeo Tubo de Descarga 

(no se ve)? — -\ „ Filtro de Entrada 



Tapa Protectora 
de Bandas 




Valvula de 
drenaje del 
tanque 



Figura 1 (La unidad vertical 
no se muestra) 



Conecte la 
manguera de aire a la 
salida del regulador. 



Respiradero/Varilla 



Tanque 

Medidor de 
presion del 
tanque 
Conecte la 
manguera de 
aire a la salida 
del regulador. 
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Introduccion 

(Continuation) 



Mango - Disenado para mover el 
compresor. 

AADVERTENCIA ^ 

mango para levantar completamente la 
unidad. 

Tapa protectora de banda - Cub re la 

banda, la polea del motor y el volante. 



J< 



AADVERTENCIA 

Nunca utilice el compresor sin 
la tapa de las bandas. Esta 
unidad se puede encender 
automaticamente sin previo aviso. Las 
piezasen movimiento podrian 
ocasionarle heridas o danos a su 
propiedad. 

Valvula de drenaje del tanque - Esta 
valvula esta ubicada en la parte inferior 
del tanque. Use esta valvula para drenar 
diariamente la humedad del tanque para 
reducir el riesgo de que el tanque se 
oxide. 

Diariamente, reduzca la presion del 
tanque a menos de 0,69 bar y despues 
drene el tanque para evitar que se oxide. 
Drene la humedad del/de lostanque(s) 
abriendo la valvula de drenaje ubicada 
debajo del tanque. 

Medidor de presion del tanque - Indica 
la cantidad de presion de aire almacenada 
en el tanque. 

Medidor de presion de la manguera - 

Indica la cantidad de presion de aire en la 
manguera utilizada para hacer funcionar 
lasherramientas Esta presion seaumenta 
o disminuye con el regulador. 



Ensamblaje 



SOLO UNIDADE5 CON TANQUE 
HORIZONTAL 

MANGO 

L Saque el tornillo del mango de la base 
del tanque, si estaba colocado. 

2. Conecte el mango a ambos lados de la 
base del tanque. Empujelo de modo 
que calce bien dentro de los orif idos de 
la base (Vea la Figura 2). 




Figura 2 



3. Coloque un trozo de madera en el 
extremo del mango ygolpeelo con un 
mazo o martillo hasta que el orifido del 
mango este alineado con el de la base. 

4. Introduzca el tornillo a craves de los 
orificios de la base y el mango, y 
aprietelo bien. Cerdorese de que el 
tornillo estesosteniendo el mango. 

PARA ENSAM BIAR LAS RUEDAS 
losarticulosmarcadoscon un asterisco (*) 
en la Figura 3 se envian de fabrica 
desconectadosde la unidad. Para 
ensamblarlos siga los pasos a continuacion: 







Perno a 






t raves 


Tuerca de 
seguridad 




n 


Figura 3 


* Rueda 





1. Introduzca el perno a travesdel cubo de la 
rueda. La cabeza del perno debe estar en el 
lado opuesto a la pieza sobresaliente del 
cubo. 

2. En las ruedasde 20,3 aridediametro, 
introduzca el perno en el orifido ubicado 
en la parte inferior del eje del tanque y 
asegurelo bien con una tuerca de 
seguridad. 

3. En las ruedas de 25,4 cm de diametro, 
introduzca el perno en el orifido ubicado 
en la parte superior del eje del tanque y 
asegurelo bien con una tuerca de 
seguridad. Repita este paso en el otro 
lado. 

Cuando esta armado, el tanque debe 
estar apoyado en forma nivelada o 
inclinado levemente hacia la valvula de 
drenaje del tanque para permitir que 
drene adecuadamente. 

SOLO UNIDADES DE TANQUE VERTICAL 

ENSAMBLADO DEL MANGO 
Introduzca cuatro tornillosa travesde los 
orificios que se encuentran en el mango 
y aprietelosa la plancha de la base del 
tanque (Vea la Figura 4). 



Plancha de la 
ose del tanqu 




ENSAMBLADO DEL PIE 
Losarticulosmarcadoscon un asterisco 
(*) se envian de fabrica desconectadosde 
la unidad. (Vea la figura 5). 




■ ^^4?p Tuerca de 
^ ^ ^^*\^seguridad* 

Perno* Perno* 

Rueda* 

Figura 5 - Ensamblado de pie y rueda 

1. Incline la unidad para permitir el 
acceso al pie frontal yasegurarlo 
adecuadamente para que la unidad 
no se vuelque. 

2. Introduzca el perno a travesdel piey 
de la escuadra. El pie debe estar en el 
lado masbajo de la escuadra. 

3. Asegurelo firmemente con la tuerca 
de seguridad. Repita el procedimiento 
en el lado opuesto. 

ENSAMBLADO DE LA RUEDA 

Losartfculo marcadoscon un asterisco (*) 

se se envian de fabrica desconectados de 

la unidad. (Vea la Figura 5). 

L Introduzca el perno a craves del cubo de 
la rueda. La cabeza del perno debe 
estar en el lado opuesto del centra del 
cubo sobresaliente. 

2, Introduzca el perno en el orifido 
ubicado en la pieza de hierro de eje del 
tanque y asegurelo bien con una tuerca 
deseguridad. Repita el procedimiento 
en el lado opuesto. 

LUBRICACION 

APRECAUCION I U ™ U) 

VIENE DE FABRICA SIN ACEITE! Siga las 
instrucciones de lubrication antes de 
utilizarel compresor, 

Cerdorese de haber conectado la 
extension del sistema de drenaje de 
aceite y la tapa (si se incluyen) despues 
saque la van'lla del respiradero (Vea la 
Fig. 6) y llene de aceite el cabezal segun 
lasindicacionesde laTabla 1. 

TODAS LAS UNIDADES 

EXTENSION DE DRENAJE DE ACEITE 
Algunos modelos incluyen una extension 
de drenaje de aceite y una tapa (se 
encuentra con el manual del 
propietario). Instale la extension de 
drenaje de aceite y la tapa antes de 
agregar aceite a la bomba. Para evitar 
perdidas, se recomienda aplicar una 
cinta de teflon o macilla de plomero 
sobre lasroscasde cada extremo de la 
extension de drenaje de aceite. 
Atornille la tapa sobre un extremo de la 
extension. Quite la Have de drenaje de 
la base de la bomba e instale la 
extension de drenaje de aceite, (vea la 
Figura 6). 
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Ensamblaje (Continuation) 




Extension del drenaje 
Tapa 

Figura 6 

Vea las especificaciones para el modelo 
del cabezal en el tanque de aire y las 
indicacionesen laTabla 1 sobre la 
capacidad adecuada de aceite. Use aceite 
para compresores de aire SAE 30, tipo 
industrial. No use aceite para 
automovilestalescomo 10W-30. Los 
aditivosen entosaceitespueden 
ocasionar depositos en lasvalvulasy 
reducir la duracion del cabezal. Para 
garantizar la maxima duracion del 
cabezal, drene y reemplace el aceite 
despuesde la primera hora de 
funcionamiento. La Figura 6 le indica los 
ni veles adecuados de aceite. 



2. El voltaje suministrado sea normal. 

3. El circuito esteequipado con un 
cortacircuito de 15 amperioso un 
fusible de accion retardada tipo Tde 
15 amperios (En el Canada use Tipo D). 

S no puede satisfacer lascondiciones 
arriba enumeradaso si el cortacircuito se 
activa frecuentemente, quizastenga que 
utilizarun circuito de 120voltios20 
amperios. Algunos modelos se pueden 
utilizarcon 240 voltios, vea las 
instruccionesde MOTOR DE VOLTAJ E 
DOBLE. 

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A 
71ERRA. 

1. Este producto debe tener una conexion 
a tierra. En el caso de que ocurra un 
cortocircuito, la conexion a tierra reduce 
el riesgo de un choque electrico 
proporcionandole un cable de escape 
para la corriente. La unidad esta 
equipada con un cable con una terminal 
para la conexion a tierra. La misma 
calzara en uno de lostiposde 
tomacorrientes mostrados en la Figura 
7. S el enchufe no calza en el 
tomacorriente deseado, haga que un 
electricista calificado reemplace el 
enchufe o el tomacorriente. 



Bomba 


Capacidad Aprox. 


Modelo 


de Aceite 


VS260000KB 


0,18 L 


VT470000KB 


0,35 L 


VT470200KB 


0,34 L 


Tabla 1 



ALAMBRADO 

Los codigos locales de electricidad varian 
de un area a otra. Losalambradosde la 
fuente de suministro electrico, losenohufes 
y protectores deben estar disenados por lo 
menospara losamperajesy voltajes 
indicadosen la placa del motor, ycumplir 
con todos los codigos de electricidad de 
estos. Use un fusible de accion retardada 
Tipo T, o un cortacircuito. 




A PRECAUTION 

El alambrado inadecuado 
podn'a ocasionar 
sobrecalentamiento, 
cortocircuitos o incendios. 

NOTA: Lasunidadesde 120 voltios, 15 
amperios se pueden usarcon circuitosde 
120 voltios 15 amperios bajo las siguientes 
condiciones 

1. No haya ningun otro artefacto electrico 
o luces conectadosal mismo circuito. 



Terminal para conexion a tierra 




Tomacorrientes 
conectado a tierra 
Figura 7 



Tomacorrientes 
conectado a tierra 




APELIGRO 



El uso inadecuado del enchufe 
podn'a ocasionar un riesgo de 
electrocutamiento. 



NOTA: No use un adaptadorpara 
conectar a tierra. 

2. Si necesita repararo reemplazarel 
cordon o el enchufe, no conecte el 
cable de conexion a tierra a ninguno 
de losterminales pianos Dicho cable es 
el que tiene un forro verde con o sin 
rayas amarillas. 

3. Consultele a un electricista calificado si 
no comprende las instruccionesde 
conexion a tierra o si tiene dudas de 
que lo ha conectado correctamente. 
Nunca modifique el enchufe 
suministrado; si este no entra en el 
tomacorrientes, un electricista 
calificado debe instalar el 
tomacorrientes adecuado. 



ENCHUFES Y TOMACORRIENTES 

1.5 el enchufe del cordon electrico no le 
parece familiar o si no entra en el 
tomacorrientes, la Figura 7 le permitira 
fami liarizarse con estosy con los voltajes 
necesariospara losmismos 

2. Cerciorese de que lo ha conectado a un 
tomacorrientes adecuado para el 
enchufe. 

3. Los tomacorrientes deben estar 
conectadosacircuitoscon voltajesy 
amperajessimilareso mayoresa los 
indicados. 

4. NUNCA reemplace un tomacorrientes 
con uno de un amperaje mas alto sin 
antesdeterminarsi se puede hacer 
segun todos los codigos electricos del 
area. La instalacion la debe hacer un 
electricista calificado. Si necesita 
reconectar el producto para el uso en 
circuitosdiferentes, esto lo debera hacer 
un tecnico calificado en la materia. 

MOTORES DE VOLTAJ E DOBLE 
(ALGUNOS MODELOS) 

Los motores de voltaje doble se pueden 
utilizarcon 1206 240 voltios. Compare el 
enchufe del cordon con los tomacorrientes 
mostradosabajo para determinar para que 
tipo de voltaje se hicieron lasconexiones 
del alambrado en la fabrica. Igualmente, 
chequee la etiqueta del motor para 
cambiardel voltaje bajo al alto. 

AADVEKTENCIAI r m °bra d o 

debe ser realizado por un electricista 
cualificado. 

Para modificar lasconexiones para otro 
voltaje: 

1. Desconecte el cordon de la fuente de 
suministro electrico. 

2. Destape el terminal del motor. 

3. Vea el diagrama del alambrado en la 
parte posterior de la tapa o en la placa 
del motor y haga lasconexiones para el 
voltaje deseado segun lasinstrucciones 
del diagrama. 

aadvektencIaI e s : t i° nde 

este diagrama de alambrado debera 
encontrar un electricista que comprenda 
este tipo de diagramas. 

4. Cambiele el enchufe por uno adecuado 
para el voltaje y corriente electrica. 

aadvektencIaI s q r pre 

cambie el alambrado para un voltaje 
diferente, cerciorese de conectar el cable 
verde, de conexion a tierra, al terminal 
para conexion a tierra y a la parte 
metalica del presostato. 
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Funcionamiento 



PARA ENCENDERLO 

AVISO 



El cabe- 
zal de 



este compresor se debe llenar de aceite 
antes de encenderio. Vea la seccion de 
lubricacion. 

APRECAUCIONl *° nerte 

las herramientas al ex t re mo de la 
manguera hasta que haya completado 
los pasos a continuacion y verificado 
que la unidad este lista para funcionar. 

1. Saque la varilla del respiradero y llene 
de aceite el cabezal hasta alcanzar el 
nivel adecuado. Vea la Seccion de 
Lubricacion. 

2. Girela perilla del reguladoren el 
mismo sentido de lasagujasdel reloj 
para permitir el flujo de aire. 

3. Gire la palanca del interrupter de presion o 

la perilla en la posicion OFFyenchufe el 
cable dealimentadon. 

4. Gire la palanca del interruptorde presion 
o la perilla en la posidon AUTO y deje 
que la unidad opere por 30 minutos 
paradarleun rodajea laspiezasdel 
motor (vea Fig. 8). 




Palanca - Off 



Perilla 
Auto/off 'u jy 

Figura 8 Palanca - Auto 

5. Gire la perilla del regulador 
completamente en el sentido 
contrario a lasagujasdel reloj. El 
compresor alcanzara la presion 
maxima f ijada y se apagara. 

6. Gire la perilla del regulador en el 
mismo sentido de lasagujasdel reloj 
para purgar el aire. El compresor se 
encendera al alcanzar una presion 
fijada. 

7. Gire la palanca o perilla del presostato 
a la posidon (OFF) apagado y 
desenchufeel cordon electrico. Gire 
lentamente la perilla del reguladoren 
sentido horario para dejar que se libere 
toda la presion de aire. No continue 
con el siguiente paso hasta que la 
presion del tanque llegue a cero (0). 

8. Conecte la manguera, luego agregue 
el portabroca u otra herramienta al 
extremo abierto de la manguera. 
Enchufe el cordon electrico. Gire la 
palanca del presostato a la posidon 



AUTO. Cuando se alcance la presion 
total gire la perilla del regulador en 
sentido horario hasta alcanzar la 
presion de salida deseada. 

9. Despuesdel uso, gire la palanca del 
interruptorde presion o la perilla en la 
posidon Off. 

10. Si el compresor no se utiliza durante 
un periodo detiempo prolongado, 
purgue el aire de la linea y utilice la 
valvula de drenaje para drenar el 
agua del tanque. Luego siga el plan 
de mantenimiento. 

NOTA: Losmodeloselectricostienen un 
presostato queAPAGA automaticamente 
el motor cuando la presion del tanque 
alcanza un nivel fijado. Igualmente, una 
vez que la presion del tanque haya bajado 
hasta otro nivel fijado, debido al consumo 
de aire, el presostato encendera el motor 
automaticamente. 



Mantenimiento 


AADVEKTENCIAl 




Desconecte el cordon 
electrico, amarrelo y alejelo 
del tomacorrientes, despues 



libere toda la presion del sistema antes 
de tratar de instalar el compresor, darle 
servicio, moverlo de sitio o darle 
cualquier tipo de mantenimiento. 

Todas las reparaciones las debe hacerun 
tecnico de un centra de servido 
autorizado. 

PARA UN FUNCIONAMIENTO 
EFICIENTE 

Siempre debe darle el mantenimiento 
indicado en la tabla ysemanalmente debe 
hacer la siguiente prueba para verificar 
que la valvula de seguridad este 
fundonando adecuadamente. 
1. Hale el anillo de la valvula de seguridad 
y deje que calce en su posidon normal 




Figura 9 

(Vea la Figura 9). Esta valvula 
automaticamente libera el aire si la 
presion del tanque excede el nivel 
maximo fijado. 

A PRECAUTION 

valvula de 

seguridad se hace funcionar con presion 
de aire en el tanque, se liberara una 
gran cantidad de aire que se encuentra 
en movimiento a gran velocidad. 

I No trate 
I de modifi- 
car esta valvula. Esta valvula se debe 
chequear periodicamente. Debe 
reemplazar la valvula de seguridad si 



APELIGRO 



HUM EDA D EN EL AIRE COM PRIM IDO 

La humedad que se acumula en el aire 
comprimido seconvierte en gotasa 
medida que sale del cabezal del 
compresor de aire. Cuando el nivel de 
humedad esmuyalto o cuando el 
compresor ha estado en uso continuo 
por mucho tiempo, esta se acumulara 
en el tanque. Al usar una pistola 
pulverizadora de pintura o una 
rociadora de arena, la misma saldra a 
travesde la manguera mezclada con el 
material que este rodando. 
Importante Esta condensacion 
ocasionara manchas en la superficie 
pintada, espedalmente cuando este 
pulverizando pinturasque no sean a 
base de agua. Al rociar arena esta 
ocasionara que la arena se aglutine y 
obstruya la pistola, reduciendo su 
eficacia. 

Para eliminar este problema, coloque 
un filtro en la linea de aire, lo mas 
cerca posible de la pistola. 

hay fugas de aire, despues de soltar el 
anillo, o si la valvula esta atascada y no 
la puede activar con el anillo. 

2. Con el motor en OFF (APAGADO) y 
desconectado, limpie el motor, el 
volante, el tanque, las Ifneas de aire y las 
aletasdel sistema de enfriamiento del 
cabezal. 

BAN DA 5 

Las bandasse estiran como resultado del 
uso normal. Cuando estan bien ajustadas 
la deflexion debe ser solo una 12,7 mm 
(172") al aplicarle una fuerza de 2,27 kg 
entre la polea del motor y el cabezal 
(Vea la Figura 10). 




PAPA AJ USTAR LA BANDA: 

1. Quitele la tapa protectora de la banda. 

2. Aflojeloscuatro pernosque unen el 
motor a la base. 

3. Muevael motor en ladirecdon 
adecuada. Despues de hacer los 
ajustes, debe alinear la banda. 

4. Ajuste el volante o la polea del 
motor para que la banda corra 
derecha. 
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Mantenimiento 

(Continuation) 



MANTENIMIENTO 



Servido Necesario 



Diana- Semanal- Mensual- Trimestral- 
mente mertte mente mente 



M ida el nivel de aceite • 
Drene el tanque • 
Chequee el filtro de aire • 
Chequee la valvula de seguridad • 
Limpie la unidad • 
Chequee la tension de las bandas 
Cambie el aceite 
Tabla 2 



5. Si es necesario, use un sacaengranaje 
para mover la polea en el eje del 
motor. Apriete los pernos una vez 
que la polea este en su sitio. 

6. Coloquele la tapa protectora de 
bandas. 

ALMACENAMIENTO 

1. Cuando no esten en uso, las 
mangueras y el compresor se deben 
almacenaren un sitio Mo yseco. 

2. Debe drenar lostanques, desconectar 
la manguera y colgarla con los 
extremos hacia abajo para permitir el 
drenaje. 

3. Para evitar danos enrol le el cordon y 
amarrelo o enrollelo en el mango. 



Ayuda Tecnica 



Para mayor informacion tecnica sobre el 
funcionamiento o reparacion de este 
producto, si'rvase llamar al centro de 
servicio autorizado mascercano a su 
domicilio. 



TORQUE REQUER1DO (Kg/ cm) 

Pemos del Pemos de 
Model Compresor los Cojinetes 



VS 115-144 58-138 

VT 202-259 58-138 

Tabla 3 



Gui'a de Diagnostico de Aven'as 



Bap presion de descarga 



Posible(s) Causa(s) 



1. La demanda de aire excede 
la capacidad de la bomba 

2. Perdidasde aire 



3. Entrada de aire restringda 

4. J untas defectuosas 

5. Valvulas danadas o con 
perdidas. 



Accion a Tomar 



1. Reduzca la demanda de aire o utilice un compresor de mayor 
capaddad. 

2. Escuche para detectar perdidasde aire. Aplique una solucion 
jabonosa atodoslosaccesoriosyconexiones. Apareceran burbujas 
en lospuntosdondeexistan perdidas Ajusteo reemplace los 
accesorioso conexionescon perdidas. 

3. Limpie el elemento del filtro de aire. 

4. Reemplace cualquier junta que pruebeestardefectuosa al 
inspeccionarla. 

5. Quite el cabezal e inspeccionelo para detectar posibles roturasde la 
valvula, valvulasdesalineadas, asientosdevalvulasdanados, etc. 
Reemplace las piezas defectuosas yvuelva a armar. 

I APRECAUCION ] «B ZlK que 



este sea quitado. 



El sobrecalentamiento de la 
bomba derrite el filtro 



1. No esta la junta de 
aislamiento entre el filtro y 
el cabezal 

2. Valvulas rotas/juntas 
defectuosas 



1. Instale la junta. 



2. Reemplace las valvulas o instale una junta nueva. 



Ruido excesivo (golpeteo) 



1. Motor o polea del 
compresor floja 

2. Falta de aceite en el carter 



3. Biela gastada 



1. Escomun que el motor o laspoteasdel compresor flojascausen 
golpeteo de loscompresoies. Ajuste lostornillosde lossujetadoiesde 
la polea y lostomillosde montaje. 

2. Controle si el nivel de aceite esel adecuado; si esta bajo, verifique la 
posibilidad deque los cojinetes esten danados. El aceite sucio puede 
causar un desqaste excesivo. 

3. Reemplace la biela. Mantenga el nivel de aceite y cambie el aceite 
con masfrecuentia. 
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Gui'a de Diagnostic*) de Aven'as 



Ruido excesivo 

(golpeteo) 

Continuacion 



Ftositale(s) Causa(s) 



4. Diametrosdel eje del 
embolo desgastados 



5. El embolo pega contra la 
placa de la valvula 



6. Valvula de verificacion 
ruidosa en el sistema del 
compresor 



Accion a Tomar 



Quite losensamblajesdel embolo del compresor e inspeccionelos 
para detectar un desgaste e>cesivo. Reemplace el eje del embolo(s) 
si esta excesivamente desgastado o segun necesario. Mantenga el 
nivel de aceite y cambie el aceite con masfrecuencia. 
Quite el cabezal del compresor y la placa de la valvula e inspec- 
cione jDara detectar depositos de carbon u otros elementos 
extranosen la cabeza del embolo. Vuelva a colocar el cabezal y la 
placa de la valvula utilizando una junta nueva. Consulte la seccion 
de lubricacion para el aceite recomendado. 
Reemplacela. 



APELIGRO 



No desarme la valvula 
de verificacion con presion de 



Aceite excesivo en el aire 
dedescarga. N OTA: En 
un compresor lubricado 
con aceite siempre hay 
una pequeha cantidad de 
aceite en el flujo de aire. 



1. Arosdel embolo desgastados 

2. La entrada de aire del 
compresor esta restringida 

3. Demasiado aceite en el 
compresor 

4. Viscosidad del aceite 
equivocada 



aire en el tanque. 

1. Reemplaceloscon arosnuevos. Mantenga el nivel de aceite 
y cambie el aceite con mas f recuencia. 

2. Limpieel filtro. Verifiqueotrasrestriccionesen el sistema de 
entrada. 

3. Escurralo hasta que alcance el nivel de lleno. 

4. Use Mobil l®10W-30. 



Agua en el aire de salida 
o en el tanque 

El motor zumba y 
funciona lentamente o 
no funciona en lo 
absoluto 



El mecanismo de reajuste 
interrumpe el 
funcionamiento 
constantemente o los 
fusiblessefunden con 
frecuencia 



1. Operacion normal. La 
cantidad de agua aumenta 
con el clima humedo 

1. Utiliza un cordon de 
extension 

2. Malfuncionamiento de la 
valvula de verificacion o de 
la valvula de descarga 

3. Voltaje bajo 



4. Malfuncionamiento del 
interruptor presion, los 
contactos no se cierran 

1. Demasiadosaparatosen el 
mismo circuito 

2. Tamano incorrecto del 
fusible o del disyuntor 

3. Malfuncionamiento de la 
valvula de verificacion 

4. Interruptor de presion f ijado 
demasiado alto 

5. Cableado flojo 

6. Malfuncionamiento del 
motor 



APELIGRO 



1. Drene el tanque con masfrecuencia. Al menosdiariamente. 

2. Agregue un filtro 

1. No utilice un cordon de extension. Utilice una manguera de 
aire mas larga con un diametro mayor. 

2. Reemplace la valvula de verificacion, la valvula de descarga 
o el interruptor de presion. 

No desarme la valvula con 
presion de aire en el tanque. 

3. Verifique con un voltfmetro, revise el interruptor de 
reajuste del motor. Si este se dispara variasveces, busque la 
causa y cornjala. Consulte el siguiente punto. 

4. Repare o reemplace el interruptor de presion. 



1. Use solo el compresor de aire en el circuito. 

2. Asegurese de que losfusibleso losdisyuntoressean del 
tamano adecuado. 

3. Reemplace la valvula de ve rificacion 
No desarme la valvula con 
presion de aire en el tanque. 

4. Ajuste o reemplace el interruptor. 



APELIGRO 



5. Verifique todaslasconexioneselectricas 

6. Reemplace el motor. 



El tanque no mantiene la 
presion cuando el 
compresor esta apagado 
y la valvula de cierre esta 
cerrada 



1. Valvula desgastada 



2. Verifique todas las 
conexionesy losaccesorios 
para detectar f ugas 

3. Revise el tanque para 
detectar fisuraso 
perforaciones 



1. Reemplace la valvula. 



APELIGRO 



2. Apriete. 



No desarme la valvula con 
presion de aire en el tanque. 



3. Reemplace el tanque. Nunca repare un tanque danado 



El interruptor de presion 
tira continuamente aire 
por la valvula de 
descarga 



1. Malfuncionamiento de la 
valvula 



1. Reemplace la valvula de verificacion si la valvula de descarga 
tiene perdidas constantemente. 



APELIGRO 



No desarme la valvula con 
presion de aire en el tanque. 
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Guia de Diagnostico de Aven'as (Continuacion) 



1 Prablema 


Posible(s) Causa(s) 


Accion a Tomar |j 


El interrupter de presion 
no libera el aire cuando la 
unidad de apaga 


1. Malfuncionamiento de la 
valvula de descarga en el 
interrupter de presion 


1. Reemplace el interrupter de presion si este no libera la presion 

por un breve periodo de tiempo cuando se apaga la unidad. 
j^KVTTTITaTTTZ^H No desarme el interruptor de 
^K_iJ_M_3_3_LzJ_klz^H presion si hay presion en el 
tanque. 


Vibracion excesiva 


1. Ajustadoresflojos 

2. La correa necesita ser 
reemplazada 

3. Alineacion de la correa 


1. Ajustelos. 

2. Reemplace la correa con otra del tamano adecuado. 

3. Alinee el volante y la polea. 



Garanti'a Limitada 

1. DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuacion: ProductosEstandard (Standard Duty) - Un afio, 
ProductosResistentes (Serious Duty) -Dosahos, ProductosRobustos (Extreme Duty] - Tresanos. 

2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld /The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Telefono: (800] 
543-5400 

3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COM PRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor] del producto Campbell Hausfeid. 

4. PRODUCTOSCUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier compresor de aire Campbell Hausfeid. 

5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Losdefectossubstancialesde material y fabrication que ocurran dentro del periodo de validez de la garanti'a. 

6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA: 

A. Lasgarantiasimplfcitas,incluyendoaquellasdecomercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN UMITADOSA LO ESPECIFICADO EN EL 
PARRAFO DE DURACION. Si el compresor de aire esempleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantia sera aplicable por noventa (90] dias 
a partir de la fecha de compra. La garantia de los compresores de cuatro cilindrosde una y dosetapas, no esta limitada a noventa (90) di'assi estosse 
utilizan para trabajoscomercialeso industriales. En algunosestadosno se permiten limitaciones a la duration delasgarantiasimpli'citas, por lo tanto, en 
tales casos esta limitacion no es aplicable. 

B. CUALQUIER PERDIDA DANO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL 
PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunosestadosno se permite la exclusion o limitacion de dahosincidentaleso consecuentes, por lo tanto, en tales 
casos esta limitacion o exclusion no es aplicable 

C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de f uncionamiento y uso indicadas en el (los] 
manual(es] que se adjunta(n) al compresor. 

D. Losserviciosrequeridosantesde la entrega tales como: ensamblaje, aceiteo lubricantesyajustes. 

E. Articuloso serviciosnormalmente requeridospara el mantenimiento del producto, tales como:lubricantes, filtros, empaques, etc. 

F. Losmotoresdegasolina estan especifica mante excluidosde la cobertura deesta garantia limitada. El comprador debe seguir lasdausulasde la garantia 
otorgada por el fabricante del motor de gasolina que se suministra con el producto. 

G. Artfculosadicionalesno cubiertosbajo esta garantia: 

1. Todos los Compresores 

a. Cualquier componente dahado durante el envfo o cualquier dano ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones 
contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o danos ocasionados por el contacto con herramientas o los 
alrrededores. 

b. Danos del cabezal o las valvulas ocasionados por la lluvia, humedad excesiva, agentescorrosivos u otroscontaminantes. 

c. Danos de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor. 

d. Tanquesoxidados, induyendo pero no limitado al oxido debido al drenaje inadecuado u agentescorrosivos en el ambiente. 

e. Motoreselectricos, valvulas de chequeo y presostatosdespuesdel primer aho a parti rde la fecha de compra. 

f. Uavesde drenaje 

g. Danos debidosal alambrado incorrecto o conexidn a dcuitoscon voltaje inadecuadospara la unidad. 

h. Otrosarticulosno enumerados pero consideradosde desgaste general. 

i. Presostatos, controlesdeflujo de aire y valvulas de seguridad cuyosparametrosfijadosdefabrica se modifiquen. 

2. Compresores lubricados 

a. Danos del cabezal o las valvulas debidosal uso de aceitesno espedficados. 

b. Danos del cabezal o las valvulas debidos a cualquier contamination del aceite o por no haber seguido lasinstrucdonesde lubrication. 

3. Compresores con bandas/de acdonamiento directo/motoresde gasolina 

a. Bandas 

b. Danos de los anil los debido al mantenimiento inadecuado del filtro. 

c. Ajustesmanualesde losinstrumentosde carga/descarga y valvula de estrangulation. 

7. RESPONSABIUDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo dedda el Garante, el compresor o componentesque esten 
defectuosos, se hayan dahado o hayan dejado de f undonar adecuadamente, durante el periodo de validez de la garantia 

8. RESPONSABIUDADES DEL COM PRADOR BAJ O ESTA GARANTIA: 

A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto. 

B. Entregaro enviar los compresores de aire portatiles o componentes lal Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeid mascercano. Losgastosdeflete, 
de haberlos, deben ser pagados por el comprador. 

C. Tenercuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual (es) del propietario. 

9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEM PLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: 

A. La reparation o reemplazo dependera del flujo normal de trabajo del centro deservido yde la disponibilidad derepuestos. 

B. Si el comprador no recibe resultadossatisfactoriosen el Centro deServido a Clientesde Campbell Hausfeid. (Vea el Parrafo 2). 

Esta Garantia Umitada solo esvalida en los EstadosUnidosde America y Canada y le otorga derechos legalesespedficos. Usted tambien puede tenerotros 
derechos que varian de un Estado a otro. o de un pais a otro. 



